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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


DECRETO 24 settembre 2001. 


Recepimento della direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua 
al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativà-alle luci posteriori per 
nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante aitfini dello Spazio Economico 
Europeo). 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che 
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive 
comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo sfesso codice; 


Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del 
Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, a decretare in materia di norme costruttivé e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 
ispirandosi al diritto comunitario; 


Visto il decreto ministeriale 8 maggio,1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE 
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi, pubblieatò nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 
27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento 
della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito 
verrà indicato come «decreto sullà omologazione CE»; 


Visto il decreto ministerialè'29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE del Con- 
siglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel sup- 
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977; 


Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/518/CEE della 
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, come rettificato con il comunicato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1990; 


Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consi- 
glio, relativovalle norme concernenti l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro 
rimorchi pèrquanto riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977; 


Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Com- 
missione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio1998; 


5 


29-11-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 278 


Vista la direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, relativa alle luci posteriori per nebbia-dèi veicoli a 
motore e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europèe Nn. L 97 del 
12 aprile 1999; 

Visto il regolamento n. 38 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite 
(UN/ECE), recante prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci posteriori per nebbia 
per i veicoli a motore e per i loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità euro- 
pee n. L 170 del 25 giugno2001; 


ADOTTA 
il seguente decreto: 


Art. 1. 


1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell’alle- 
gato II al «decreto sulla omologazione CE». 


Art. 2. 


1. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembrè/1977, come modificato dal decreto ministeriale 
6 dicembre 1989, sono sostituiti dall'allegato al presente decreto. 

2. Per tutti i tipi di luci posteriori per nebbia, omologati ai sensi del presente decreto, è rilasciato al 
fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato I, appendice 3, del- 
l’allegato al presente decreto. 


Art. 3. 


1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentito: 
a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce posteriore per nebbia, l'omologazione CE 
o l’omologazione di portàta nazionale, ovvero 
b) vietare l’immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e 
l’immissione sul mèrcato delle luci posteriori per nebbia, 
per motivi concernenti dette/luci se queste sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 
29 settembre 1977, di reeepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto e, 
nel caso dei veicoli, sed’installazione è conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimen- 
to della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di 
recepimento della direttiva 97/28/CE. 

2. A decorrere dal 25 giugno 2002 non è consentito: 

a) rilaseiare l'omologazione CE, e 

b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale, 
di qualsiasi.tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci posteriori per nebbia, e di qualsiasi tipo di luce 
posteriofe/per nebbia, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, 
di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto. 

3.)A decorrere dal 25 giugno 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di re- 
cepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto, relative alle luci posteriori 
per nebbia in quanto componenti, si applicano agli effetti dell’art. 7, comma 2, del «decreto sulla omolo- 
gazione CE». 
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4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuerà a concederé Yomo- 
logazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci posteriori per nebbia>eonfor- 
mi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della, direttiva 
77/538/CEE, o del decreto ministeriale 6 dicembre 1989, di recepimento della direttiva*89/518/CEE, 
purché tali luci: 

a) siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione, e 
b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali vigenti all'atto della prima im- 
matricolazione dei veicoli. 


Art. 4. 


1. L’allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 24 settembre 2001 


Il Ministro: LUNARDI 
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ALLEGATO 


Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977, come da ultimo 
modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1989, sono sostituiti dal 
presente allegato. 


-ELENCO DEGLI AÀLEGATI- 
ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione 
Appendice 1: Scheda informativa, 
Appendice 2: Schedaydi omologazione, 


Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente. 


ALLEGATO ll: Prescrizioni tecniche.. 


ALLEGATO lil: Regolamento n. 38 della Commissione economica per 
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) prescrizioni uniformi relative 
all'omologazione delle ‘luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i 
loro rimorchi. 
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ALLEGATO I 


DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’OMOLOGAZIONE 


1 DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


1.1. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione 
CE di un tipo di luce posteriore per nebbia deve essere presentata dal fabbricante. 


1.2. Il modello della scheda informativa figura nell’appendice 1. 
1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essére presentati: 


1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se i dispositivivon sono identici 
ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l’altro sul lato sinistro del veico- 
lo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei AlMnontaggio solo sul lato 
destro o solo sul lato sinistro del veicolo. 


2. ISCRIZIONI 

2.1. dispositivi presentati all'omologazione CEE devono recare: 

2.1.1. il marchio di sie o commerciale dei fabbricanre; 

2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibiles.tipo o tipi di lampada prescritti; 


2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale. 


2.2, Queste iscrizioni devono essere chiaramente/leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superfi- 
cie illuminante o su una delle superfici illiminanti del dispositivo e devono essere visibili dal- 
l'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo: 


2.3. Ciascun dispositivo deve presentarésuno spazio sufficiente per l’apposizione del marchio di 
omologazione. Questo spazia deveessere indicato nei disegni di cui all’appendice 1. 


ii RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


3.1. Se sono soddisfatte le..prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell’articolo 4, paràgrafo 4, della direttiva 
70/156/CEE. . 


3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell’appendice 2. 


3.3. A ciascun'tipo di luce posteriore per nebbia omologata viene assegnato un numero di omologa- . 
zione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 71/156/CEE. Uno Stato membro non può asse- 
gnare lo stesso numero a un altro tipo di luce posteriore per nebbia. 


3.4. © Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illumi- 
fiazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore per nebbia e altre Inci, si 
pùò attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che la luce posteriore per 
nebbia sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che 
fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è 
stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile. 


4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, fe luci posteriori per nebbia conformi al tipo 
omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di. 
componente, i 


i = 
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4.2, = Tale marchio è costituito: 


4.2.1. da un rettangolo all’interno del quale'è iscritta la lettera “e” seguita dal numero o dalla serie.di 
lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 


1° perla Germania 12° perl’Austria 
2 perla Francia 13 peril Lussemburgo 
3° perlItalia 17 perla Finlandia 
4 peri Paesi Bassi 18. per la Danimarca 
5 perla Svezia 21  peril Portogallo 
6  peril Belgio 23 perla Grecia 
9 perla Spagna IRL per l'Irlanda 
11 peril Regno Unito 


4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal “numero dell’omiologazione di base” definito nella sezione 4 
del sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due 
cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeglamento tecnico significativo 
della direttiva 77/538/CEE alla data în cui è stata coricessa l'omologazione CE. Nella presente 
direttiva, il numero progressivo è 00; 


4.2.3. da un simbolo aggiuntivo, la lettera “F”. 


4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto Sui trasparenti o su uno dei trasparenti 
della luce in modo indelebile e da risultare chiar4mente leggibile anche quando le luci sono 
montate sul veicolo. 


4.4. Esempi del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell’appendice 3, figura 1. 


4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente . 
punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illùminazione e segnalazione luminosa comprendente 
una luce posteriore per nebbia e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologa- 
zione CE.avente le seguenti caratteristiche: i 


4.5.1. un rettangolo all’interno del quale è iscritta la lettera “e” seguita dal numero o dalla serie di 
lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1) 


4.5.2. il numero dell’omologazione di ‘base (cfr. prima parte del punto 4.2.2) 


4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo 
complesso. 


4.6. Detto marchio (puòessere apposto su qualunque punto delle luci raggruppare, combinate o 
mutuamente incorporare, purché: 


4.6.1. sia visibile-dopo il montaggio delle luci; 


4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente 
incorpofate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di 
omtelogazione. i 


4.7. ‘Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è 
stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, 
laddove necessario, la letrera “D” e la freccia prescritta devono essere apposti: 


47.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata, 


4.7.2. © raggruppati, in modo tale che ciascuna delle Iuci raggruppate, combinate o mutuamente 
incorporate possa essere chiaramente identificata. 


4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni 
minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l’omo- 
logazione CE di componente. 


4.9. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o 
mutuamente incorporata con altre iuci sono presentati nella figura 2 dell’appendice 3. 


— PD 
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Ss. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 

S.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposi- 
zioni di cui all’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi%ai sènsi 
dell’articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. 

6.2. Ogni luce posteriore per nebbia deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche/specificate 
nei paragrafi 6 e.9(*). Tuttavia, se si tratta di una luce selezionata a caso dalla ‘produzione di 
serie, le prescrizioni relative all’intensità minima del flusso luminoso emesso (fisurata con una 
lampada standard, come previsto al paragrafo 7)(*) è limitata, in ciascuna dirèzione considera- 
ta, all'’80 % dei valori minimi specificati nel paragrafo 6(*). 


(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato Il della preserite direttiva. — 
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Appendice 1 


Scheda informativa n. ... 
relativa all'omologazione CE di componente delle luci posteriori per nebbie 
{Direttiva 77/538/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . 4. . ACE) 


Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includère-un indice del 
contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in 
formato A4 o in fogli piegati in derto formato. Le eventuali fotografie devono fornire*sufficienti dettagli. 


Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno 
fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 


0. DATI GENERALI 
0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.......... N ana RE A dti 
0.2. WIR ER CI EE siasi 
0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.............-. AR Vasi METE 
0.7, Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di 
omologazione CE:............-. certi gni» A 
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di moritaggior................2-/ ie 
1 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 
11. Tipo di dispositivo:.......... AD io 
1.11. Funzioneli) del dispositivo. bx....... Li alain dies 
1.1.2, = Categoria o classe del(dispositivo:...... NEMO n RR I : 
1.1.3. = Colore della. luce emessa o riflessa: .................... 0 urea 
12. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l’identificazione del tipo di dispositivo e 
indicanteli): 


1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di 
illuminazione della targa di immatricolazione posteriore]: ..........-.2. 2 RITO 


1.2.2, Tasse di'asservazione da assumere come.asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, 
angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non 
applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione 
* 11340619) 1-3 IARPIFIINRIA RISAIE API UOMO NA ISI RI PERI RO SORRETTO OO IE 


1.237" la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:..................--00.0.»> 
1.244. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni 
geometriche di montaggio del dispositiva rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricola- 


zione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:.......... lafurolezioa 


1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle Iuci viste di prospetto 
con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:.................... 


13: Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l’eccezione delle luci con sorgenti 
luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una 
o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiotizi):.......... 


14 


29-11-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 278 


14. Dati particolari 


1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiara- 
zione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo 
o uno. spazio sia alto che lungo: ..........i iii iaia 


1.4.2. Nel caso dei proiettori, 


1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola.di queste 


1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guidavardestra che a 
sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: ...........-..4.-00;-. 0 


1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del 
proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il-proiettore deve essere 


1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione 


1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche ‘in un insiemé di due luci della stessa 
categoria: ........ RO, TO 


1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di @rresto e indicatori di direzione della 
categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due 
livelli: di‘imtensità:. ilo aala Ei dici Mai RA 


144. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle’'caratteristiche recniche relative ai materiali 


1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si devevspecificare se il dispositivo è destinato ad essere 


_— 15- 


29-11-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 278 


Appendice 2 


MODELLO 


Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm) 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE 


Timbro:dell’amministrazione 


Comunicazione riguardante: 

— l’omologazione(') 

— l'estensione dell’omologazione ('} 
— il rifiuto dell’omologazione (') 
— la revoca dell’omologazione (') 


di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica(') per quanto/.riguarda la direttiva .. /.. /CEE, modificata 
da ultimo dalla direttiva .. /.. (CE. ° 


Numero di omologazione: ............ CRE 0 DAT 
Monvo dell'estensidnt:. iui iano ia eta 
PARTE I 

0.1. Marca (denominazione commerciale del COStruttore):........... 
02, Tipoisaci iii RZ IRR E E 
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (!)(?):............. 
0.3.1. Posizione della Marcaturdy............... eri 
0.4... ‘Categoria del veifol@f) (iii an 
0.5. Nomee indirizzo del costruttore: ...................L.. Lire 


0.7. Peri componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione 


CE: iii iaia 
0.8.. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: sei 
PARTE II 
1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum) 
pi Servizio tecnico incaricato delle prove:................. 
3 Data del verbale di provai..............i Luria ii 
4. Numero del verbale di prova: ..............0...0 0 
$. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum) 
6. LUOBotr...iiiiiiiii rie ER 
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7 Dalai all iaia alici 
8 Firmaicc leale se ne ai ae i 
-A Si allega l’indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si 


può richiedere copia. 


(*) Cancellare Ja dicitura inutile. 

{*) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano ia descrizione del tipo di veicola, 
componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo 
“?” (ad es: ABC?212322?). 

{?) Definita nell'allegato Il, parte A della direttiva 70/156/CEE. 


Addendum alla scheda di omologazione CE n. ... 


concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione 

luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 

76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE(!), modificata(e) da ultimo dallale) 
direttiva(e) .... 


1 Aître informazioni 

1.1.0 Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce 

11.1. la categoria {le categorie) del dispositivo {dei dispositivi): \/.................. RR I I 

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose {non applicabile ai catadiottri)(2}:................... 

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessat......... i iii di 

LIA. ia rilasciata per il solo uso come\pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: 
sì/no i 


1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione 
luminosa: 


1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo 
destinato all’illuminazione di urio Spazio alto/lungo(!):........-...-LL Li 


1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono Muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizioneli) di 
montaggio del proiettore,Tispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il 
proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizioneli): ............-. 02 


1.2.4, Nel caso dei proiettori di\rerromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una 
coppia di luci: sì/n0(!) 


S. Osservazioni 


5.1. Disegni 


5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ..., 
qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto 
allo spazio’ riservato alla targa di immatricolazione. e il contorno della superficie adeguatamente 
illuminata; 

5.1.2. nel\caso dei catadiottri: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio 
del dispositivo sul veicolo; 


5.13. nél caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. . .., qui 
allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l’asse e il 
centro di riferimento del dispositivo. 


5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 
dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE):............. CR E A » 


(') Cancellare la dicitura inutile. 
{}} Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti 
luminose. 
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Appendice 3 


ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


Figura 1 


F_3 


a2z$mm 


00147121: 


Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE-di Componente qui raffigurato è una luce poste- 
riore per nebbia omologata in Germania (e1) aî sensi della presente direttiva (00) con il numero di 
omologazione di base 1471 


Figura 2 


Marcatura semplificata di luci raggruppate,/combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o 
più luci siano parte dello stesso insieme 


(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non 
fannoparte del marchio di omologazione) 


MODELLO A 


== 
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MODELLO B: 


R 2a lA 
02 01 02 


S2 AR F 
02 00 00 


1712 


Nota: I tre esempi di marchi di‘omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura 
di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso 
insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione 
indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (ei) con il numero di omologazione di base 1712 e 
comprende: 


un catadiottro della classe I A, omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio, numero 
progressivo.02; 


un indiéatote di direzione posteriore della categoria 2a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE 
del Cénsiglio, numero progressivo 01; 


una ‘luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità dell’allegato II della direttiva 
76/758/CEE, numero progressivo 02; 


una luce posteriore fendinebbia (F), omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio, 
numero progressivo 00; 


un proiettore di retromarcia (AR), omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio, 
numero progressivo 00; 


una luce di arresto a due livelli di intensità (S2), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 
76/758/CEE, numero progressivo 02; 


un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della 
direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00. 


0 
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ALLEGATO II 


PRESCRIZIONI TECNICHE 
1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 1 e 5-9 e nell’allegato 3 del regolamento 
n. 38 dell’ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti: 
— il regolamento nella versione originale (00) (1), 
— il supplemento 1 al regolamento n. 38{?}, 
— i supplementi 2 e 3 al regolamento n..38, comprese le rettifiche (3), 
— il supplemento 4 al regolamento n. 38 (4), 
— il suppieniate 5 al regolamento n. 38 (5), 
ad eccezione di quanto segue: 


1.1. dove sifa riferimanto al “regolamento n. 48”, si deve intendere “direttiva 76/756/CEE”; 


1.2. dove si fa riferimento al “regolamento n. 37”, si deve intendere “allegato VII della direttiva 
76/761/CEE”. 


(1) E/ECE/324 
E/ECE/TRANS/505 


} 
(?) E/ECE/324 } 
} 
} 


Rev. 1/Add. 37 


el 


E/ECE/TRANS/505 ev. 1/Add. 37/Amend. 1 


(3) E/ECE/324 
E/ECE/TRANS/S0S 


(4) E/ECE/324 
E'ECE/TRANS/505 


{5) TRANS/WP,29/524». 


tel 


ev. 1/Add. 37/Amend. 2 
Rev. 1/Add. 37/Amend. 3 


—_ DO 
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È i ALLEGATO.II 


Regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) 
prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per veicolica 
‘motore e periloro rimorchi(!) 


L DEFINIZIONI 


Ai fini del presente regolamento si intende per: 


11. «luce posteriore per nebbia» (retronebbia) una luce che serve a rendere più Visibile il veicolo 
visto dalla parte posteriore per mezzo dell'emissione di un segnale@rosso di intensità — 
superiore rispetto a quella delle luci di posizione posteriori (laterali). 


12. Le definizioni contenute nel regolamento n. 48 e nella relativa&serie di emendamenti in 
vigore al momento della domanda di labii sono applicabili al presente regolamento. 


1.3. Le luci posteriori per nebbia di «tipi» desi sono luci che differiscono tra loro per uno o più 
dei seguenti aspetti essenziali: 

1.3.1. il marchio di fabbrica 0 commerciale; 

1.3.2, le caratteristiche del sistema ottico; 


1.3.3. la categoria della lampada. 


Z DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 


21. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o 
Ì commerciale o da un suo rappresentante autorizzato. 


2.2. Per ogni tipo di luce posteriore per nebbia, la domanda deve essere corredata: 


221. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati da permettere l'identificazione 
del tipo di luce posteriòre per nebbia, nei quali siano precisate le prescrizioni geometriche 
del montaggio sul véicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove 
come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0°%; angolo verticale V = 0°) e il punto che 
deve essere assunto ome centro di riferimento per lè prove stesse; 


2.2.2. da una succinita descrizione tecnica da cui risultino, in paria ron l'eccezione delle luci 
con sorgefiti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle lampade a 
incandescenza prescritte, Tale categoria deve essere una di quelle indicate nel regolamento 
n 37; 


2.2.3. da‘duè campioni: nel caso in cui la-luce posteriore per nebbia non possa essere montata 
indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due ‘campioni 
presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra 
del veicolo. i 


3. n ISCRIZIONI 


I campioni di un tipo di luce posteriore ‘per nebbia presentati all'omologazione devono: 


3.1. recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere 
chiaramente leggibile e indelebile; 


(1) Regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, 
pag. 78). 
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3.2. recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, della categoria della lampada o delle 
lampade a incandescenza previste; questa disposizione non si applica per le luci posteriofi 
per nebbia munite di sorgenti luminose non sostituibili; 


3.3. presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli aggiuntivi 
previsti al successivo punto 4.4; tale spazio deve essere indicato nei disegni di.cui al 
punto 2.2.1; 

3.4, . nel caso di luci posteriori per nebbia munite di sorgenti luminose non sostituibili, recare 


l'indicazione della tensione nominale e della potenza nominale. 


4. OMOLOGAZIONE 


4.1. Se i due campioni del tipo di luce posteriore per nebbia sono'coriformi alle prescrizioni del 
presente regolamento, l'omologazione è rilasciata. 


42. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numierò di omologazione. Lo stesso 
numero non può essere successivamente assegnato dalla\stessa Parte contraente ad un altro 
tipo di luce posteriore per nebbia cui si applica il presente regolamento. 


Le prime due cifre del numero di omologazione indicano la serie di emendamenti 
comprendenti le più recenti modifiche tecniclie apportate al regolamento alla data di rilascio 
dell’omologazione. Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di luce posteriore per 
nebbia devono essere comunicati alle Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente 
regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del 
presente regolamento corredata di un:disegno, fornito dal richiedente dell'omologazione, di 
formato non superiore ad A4 (210 X.297 mm) e se possibile in scala 1:1. 


4.3. In aggiunta al marchio e alle indicazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 precedenti, ciascuna luce 
posteriore per nebbia conforme ad un tipo omologato a norma del presente regolamento 
deve recare nello spazio di cùial punto 3.3: 


43.1. un marchio di omologazione internazionale composto di: 


‘4.3.1.1. = uncerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese 
che ha rilasciato.l'omologazione (!); 


4.3.1.2. = ilnumero di omologazione; 

4.3.2. il simbolo)aggiuntivo «Fa. 

4.3.3. le due prime cifre del numero di omologazione che indicano la più recente serie di 
modifiche apportate al presente regolamento posa: essere marcate accanto al simbolo 
aggiuntivo «Pr. 

4.4. /Y:_Y li marchio e il simbolo di cui ai precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2 devono essere chiaramente 


leggibili e indelebili anche quando la luce posteriore per nebbia è montata sul veicolo. 


{1)_1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per 
l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 
13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la 
Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la 
Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per 
l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32-36 (omessi) e 37 per la Turchia. | numeri successivi 
saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di 
prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione dei 
veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, 
oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti 
dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite. 
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4.5. Allorché due o più luci fanno parte dello stesso assieme di luci raggruppate, combinate o 
mutuamente incorporate, l'omologazione è rilasciata solo se ciascuna di queste luci è 
conforme alle prescrizioni del presente regolamento o di un altro regolamento. Le luci non 
conformi ad uno di questi regolamenti non possono far parte di assiemi di luci raggruppate” 
combinate o mutuamente incorporate. 


4.5.1 Allorché luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate risultano conformtni-alle 
prescrizioni di più regolamenti, è consentito apporre un unico marchio di omologazione 
internazionale composto da un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal 
numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione, dal numero di oînologazione 
e dalla freccia, se prescritta. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci 
raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché: 


4.5.L1. sia visibile dopo il montaggio delle luci; 


4.5.1.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente 
incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio 
di omologazione. 


4.5.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce in conformità di ciascun regolamento ai sensi 
del quale è stata rilasciata l'omologazione e l'ifidicazione della serie di emendamenti 
comprendenti le più recenti modifiche tecniche! sostanziali apportate al regolamento alla 
data di rilascio dell’omologazione devono esseré apposti: 


4.5.2.1. sulla superficie corrispondente di uscita della luce; 


4.5.2.2. Oppure possono essere raggruppati, infnodo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate 
o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata (quattro possibili esempi 
sono riportati nell'allegato 2). l 


4.5.3. Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere 
inferiori alle dimensioni, minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal 
regolamento ai sensi del quale è stata concessa l'omologazione. 


4.5.4. Ad ogni tipo omolegato viene assegnato un numero di omologazione. Lo stesso numero 
non può essere-assegnato dalla stessa Parte contraente ad un altro tipo di luci raggruppate, 
combinate o-mutuamente incorporate cui si applica il presente regolamento. 


4.6. Esempi di,marchi di omologazione per una luce singola (figura 1) e per luci raggruppate, 
combinate o mutuamente incorporate (figura 2), comprensivi di tutti i simboli aggiuntivi di 
cui Sopra, sono riportati nell'allegato 2. 


5. DISPOSIZIONI GENERALI 


Sid. Ciascun campione deve soddisfare le disposizioni di cui ai punti successivi. 
5.2. Le luci posteriori per nebbia devono essere progettate e costruite in modo che, nelle normali 


condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposte, il loro buon 
funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche prescritte dal presente 
regolamento. 


393, 
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6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA 


6.1. L'intensità della luce emessa da ognuno dei due campioni deve essere almeno uguale ai 
minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e deve essere misurata rispetto all'asse 
di riferimento nelle direzioni sotto indicate (espresse in gradi rispetto all’asse di riferimento). 


6.2. L'intensità lungo gli assi H e V, fra 10° a sinistra e 10° a destra nonché fra 5° verso'’alto e 5° 
verso il basso, non deve essere inferiore a 150 cd. 


6.3. L'intensità della luce emessa in tutte le direzioni di osservazione non devee essere superiore a 
300 cd per luce. 
6.4. Nel caso di una luce singola contenente più di una sorgente luminosa, la luce deve rispettare 


l'intensità minima prescritta allorché una qualsiasi delle sorgenti\luminose non funziona, e 
non deve superare le intensità massime allorché tutte le sorgetiti luminose sono accese. 


6.5. La superficie apparente nella direzione dell'asse di rifetimento non deve essere superiore a 
140 cm?. 

6.6. L'allegato 3 contiene precisazioni sul metodo di misura da usare in caso di dubbio. 

7. PROCEDIMENTO-DI PROVA 


Tutte le misure devono essere effettuatè con lampade campione incolori del tipo previsto 
per il dispositivo; le lampade devono essere regolate in modo da emettere il normale flusso 
luminoso prescritto per questi tipi di luci. 


71. Tutte le misure sulle luci\munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a 
incandescenza e altre) devono essere effettuate a 6,75 V, 13,5 Vo 28,0 V. 


Nel caso di sorgenti\luminose munite di uno speciale alimentatore, le tensioni di prova 
suindicate devono(essere applicate ai terminali di entrata dell’alimentatore. 


Il laboratorio, disprova può chiedere al fabbricante di fornirgli lo speciale alimentatore 
necessario pér lexsorgenti luminose. 


8. PROVA DI/RESISTENZA AL CALORE 


8.1. Ta luce deve essere sottoposta ad una prova di funzionamento continuo della durata di 
un'ora dopo un periodo di riscaldamento di 20 minuti. 


La temperatura ambiente deve essere di 23 °C + 5 °C. La lampada usata deve essere della 
categoria prescritta per la luce esaminata, e deve essere alimentata con corrente ad un 
voltaggio tale da dare la potenza media specificata per i corrispondenti livelli della tensione 
di prova. 


8.2. Se solo la potenza massima è specificata, la prova deve essere condotta regolando la tensione 
in modo da ottenere una potenza uguale al 90 % della potenza specificata. La potenza media 
© massima specificata deve, in ogni caso, essere scelta nella gamma di tensioni di 6, 12 o 
24V, a cui si raggiunge il valore massimo. 


8.3. Dopo che la luce si è stabilizzata alla temperatura ambiente, non deve essere percepita 
nessuna distorsione, deformazione, incrinatura 0 modifica cromatica. 
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9. COLORE DELLA LUCE EMESSA 


Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una 
temperatura di colore di 2 854 K(1), deve rientrare nei limiti delle coordinate tricromatiché 
seguenti: 


limite verso il giallo: y s 0,335 
limite verso il porpora: z < 0,008 


Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili lampade a incandescenza e 
altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con la sorgente luminosa 
presente nella luce, conformemente a quanto indicato nel punto 7.1 \del presente 
regolamento. 


10. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi 
a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) in 
particolare per le prescrizioni che seguono. 


10.1. I proiettori omologati a titolo del presente regolamento devono essere costruiti in maniera 
tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devorio/soddisfare le prescrizioni indicate ai 
punti 6 e 9 precedenti. 


10.2. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della 
conformità della produzione indicate nell'allegato 4 del presente regolamento. 


10.3. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di 
un ispettore indicate nell'allegato 5 del presente regolamento. 


10.4, L'autorità che ha concesso l'omologazione può in qualsiasi momento verificare i metodi di 
controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Tali verifiche hanno di 
norma cadenza biennale. 


11. SANZIONI IN CASO DINON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


111 L'omologazione rilasciata per un tipo di luce posteriore per nebbia può essere revocata se 
non sono soddisfatte le prescrizioni sopra indicate o se una luce recante il marchio di 
omologazione di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 non è conforme al tipo omologato. 


112. Se/‘una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione 
precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che 
applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al 
modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento 


12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE 


Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di proiettore 
omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato 
l'omologazione la quale, a sua volta, informa le altre Parti contraenti dell'accordo del 1958 
che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme 
al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento. 


(1) Corrispendente all'illuminante A della Commissione internazionale dell'illuminazione (CIE). 
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13. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI 
OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 


Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle 
Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le‘prove 
di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono 
essere inviate le schede concementi l'omologazione, l'estensione, il rifiuto 0/la\revoca 
dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse negli altri paèsi: 


"OG 
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ALLEGATO I 
Comunicazione 


{Formato massimo: A4 (210 * 297 mm)] 


emessa da: nome dell'amministrazione 


eronerzariorieseora0i0e0qnivsie@06Qssc6vi 
duconizerenor sir aeroecese ras ezicoqciszei: 10000 


erre rrvocenonzerersiseercon re: cos i; e 


relativa a (2); RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE 
ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE 

RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE 

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE 

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE 


di un tipo di luce posteriore per nebbia per veicolira motore e loro rimorchi in applicazione del regolamento n. 38 


N. di omologazione: ................../ eli iii N. di estensione!...... iii 
1. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo; ................. 0 
2. Nomeattribuito dal fabbricante tipo di dispositivo: ..............L ere 
3. Nomeeindirizzo del fabbricante: ...... siede Forlani ina tiiriaiicna ina inse 
4. Nomeeindirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ....... see zone iii 
5. Presentatoall'omologazione il: ........... e: AE I 
6. Servizio techico incaricato delle prove di omologazione: iRupiniaia OA e 
7. Data delverbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ............. aaa ilzanani 
— 8... Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ............... LL 
9 Sintetica deserizione(3): L............L0. nasa Seaton ISEEIEZZETZNE 
— Numero etipo di lampade: (1 xP21W).............. ia PERFETTI COCREOTOTORO E CECT 


(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/estesofrifiurato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni relative all'omologazione 
contenute nel regolamento). 

{?) Cancellare la dicitura inutile. 

(*) Per le luci posteriori per nebbia munite di sorgente luminosa non sostituibile indicare il numero e la potenza totale (in Watt} 
delle sorgenti luminose sigillate. 
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10, Posizione del marchio di omologazione: ....... SOR ia i 
11. Motivo o motivi dell'estensione dell'omologazione {se pertinente): ......................... TERE 
12. Omologazione rilasciatafestesa/rifiutata/revocata (1): 

15. Luopoi rale pienienia Mele cc isiae 
14, Dalia E CI PTT RIO RIRE REETETEO N ANSA 
13 Email CT SETTI (RITO IAN 


16. È allegato alla presente comunicazione l'elenco dei documenti depositati presso il servizio amministrativo che 
ha rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta. : 


(1) Cancellare la dicitura inutile. 
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ALLEGATO 2 
Esempi di marchi di omologazione 
Figura 1 (Marcatura per luci singole) 


Modello A 


a=5mm min. 


Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione‘sapra riportato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) in 
applicazione del regolamento n. 38 con il numero di omologazione 2439. 


Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata concessa in conformità del regolamento n. 38 nella sua 
forma originale. 


Figura 2 (Marcatura semplificata per lucifaggruppate, combinate o mutuamente incorporate) 


(Le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa. Non fanno parte del 
marchio di omologazione.) 


Modello B 
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Modello € 


Nota: i tre esempi di marchi di approvazione, modelli B, C e D, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di 
un dispositivo di illuminazione, dove due o più luci fanno parte dello stesso assieme di luci raggruppate, combinate 
o mutuamente incorporate, Questo marchio di approvazione indica che il dispositivo è stato omologato nei Paesi 
Bassi (E4) con il numero\di omologazione 3333 e comprende: 


un catadiottro posteriore della classe IA omologato in conformità della serie 02 di emendamenti del regolamento 
n.3; 


un indicatofe di,direzione posteriore della categoria 2a omologato in conformità della serie 01 di emendamenti del 
regolamefto n. 6; 


una lucèdi posizione posteriore rossa (R) omologata in conformità della serie 01 di emendamenti del regolamento 
n. 7i 


umnaluce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità del regolamento n. 38 nella sua forma originale; 
Un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità del regolamento n. 23 nella sua forma originale; 


una luce di arresto con due livelli di illuminazione (52) omologata in conformità della serie 01 di emendamenti del 
regolamento n. 7. 
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ALLEGATO 3 
Misure fotometriche 

1 Durante le misure fotometriche si deve utilizzare un'adeguata schermatura per evitare riflessi parassiti: 

2. In caso di contestazione dei risultati delle misure, queste ultime devono essere eseguite in modo che; 
zo. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del PA della distanza; 

22 l'apparecchiatura di misura sia tale che l'angolo sotteso al ricevitore rispetto al centro\di riferimento 

della luce sia compreso tra 10° e 1°; 
2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione È rispettata allorché questa 


intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosta di più di un quarto‘dì grado dalla direzione 
di osservazione. 


3. Se l'esame visivo di una luce sembra rivelare notevoli variazioni locali di intensità, si deve verificare 
che, al di fuori degli assi, nessuna intensità misurata all'intemo del rombo definito dalle direzioni 
estreme di misurazione sia inferiore a 75 cd (cfr. diagramma). 7 


27-S° 150 cd mia 


H Ci 


tn 
10° RL 


2$ cd min. 


4. Misure fotometriche di luci con più sorgenti luminose 


Le prestazioni fotometriche devono essere misurate come segue: 


4.1. per le sorgenti luminose non.sostituibili (lampade a incandescenza e altre): 


con le sorgenti luminose\presenti nella luce, conformemente al punto 7.1 del presente regolamento; 


4.2. per le lampade a incandescenza sostituibili: 


nel caso di lampade a incandescenza di serie a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, i valori dell'intensità luminosa 
prodotta devono essere compresi tra il limite massimo indicato nel presente regolamento e il limite 
minimo indicato nel presente regolamento aumentato in base alla tolleranza del flusso luminoso 
ammessa per il tipo di lampada a incandescenza prescelto, come previsto nel regolamento n. 37 per le 
lampadeba incandescenza di serie; in alternativa può essere utilizzata una lampada campione a 
incandescenza collocata di volta in volta in ciascuna delle singole posizioni e regolata al suo flusso di 
riferimento; in tal caso vanno sommate le misure ottenute per ciascuna posizione. 


dla 
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ALLEGATO 4 


Prescrizioni minime per le procedure di controlio della conformità della produzione 


1 CONSIDERAZIONI GENERALI 


11. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico eYgeometrico 
conformemente alle disposizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze 
di fabbricazione. 


1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci di serie non è contestata se, 
nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28/0.V*su una luce scelta a caso 
munita di lampada a incandescenza campione, oppure munita di sorgetiti luminose non sostituibili 
(lampade a incandescenza o altre): È 


1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti nel presente regolamento di più del 20 per 
cento in senso sfavorevole. 


1.2.2. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostitàibile, i risultati della prova sopra descritta 
non sono conformi ai requisiti, la prova deve esseretripetuta usando un'altra lampada campione a 
incandescenza. 

1.3. Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la luce è munita di lampada campione a 


incandescenza o, nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza 
o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente 
nella luce. ' 


Di PRESCRIZIONI MINIME PER LA VERÌFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE 


Per ciascun tipo di luce, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che 
seguono, alla frequenza adeguata. Le prove devono essere eseguite conformemente alle disposizioni 
del presente regolamento. 


Se da un prelievo di campioni risulta la non conformità per il tipo di prova considerato, viene 
effettuato un nugvo'prelievo e si procede ad un'altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni 
necessarie per assicurare la conformità della produzione corrispondente. 


2.1. Natura delle prove 


Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e le 
caratteristiche colorimetriche. 


22. Metodi usati nelle prove 

2.2.8. Le prove devono essere generalmente eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente 
regolamento. ì 

2.2.2. Nelle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa 


autorizzazione dell'autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve 
comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento. 


2.2.3. Ai fini dell’applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 si deve procedere ad una calibrazione regolare 
dell'apparecchiatura di prova e ad una ‘correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità 
competente. 
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2.2.4. I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in 
particolare per i prelievi ed i controlli amministrativi. : 


2.3. Natura del prelievo 


1 campioni delle luci devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogento 
s'intende un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbritante. 


La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un 
fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di luce prodotto da più stabilimenti, 
purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità. 


24, Caratteristiche fotometriche misurate e registrate 


La luce prelevata deve essere sottoposta a misurazione fotometrica per la verifica dèi valori minimi nei 
punti indicati nell'allegato 3 e per la verifica delle coordinate cromatiche inidicate nel punto 9 del 
presente regolamento. 


2.5. Criteri di accettabilità 


Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattaméènto statistico e a definire, d'accordo 
con l'autorità competente, i criteri di accettabilità della sua/produzione allo scopo di rispettare le 
prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 10.1 del presente 
regolamento. 


I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di superare un controllo per 
sondaggio conformemente all'allegato 5 (primo prelievo) sia di 0,95 con un grado di affidabilità del 
95 per cento. Î 
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ALLEGATO 5 


Prescrizioni minime per i prelievi effettuati da un ispettore 


1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanicò.é geometrico 
conformemente alle prescrizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze 
di fabbricazione. 
1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche: 


a conformità dei proiettori di serie non è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche 
eseguite a 6,75 V, 13,5 V 0 28,0 V su una luce scelta a caso e munita di lampada campione a 
incandescenza, oppure munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre): 


1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti.dal presente regolamento di più del 
20 per cento in senso sfavorevole; 


1.2.2. se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostitùibile, i risultati della prova sopra descritta 
non soddisfano i requisiti, le prove devono esserelridetute usando un’altra lampada campione a 
incandescenza. 

1.2.3. Le luci con difetti manifesti non sono prese in considerazione. 

1.3. Le coordinate cromatiche devono essere Fispéttate quando la luce è munita di lampada campione a 


incandescenza o, nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza 
o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente 
nella luce. 


2. PRIMO PRELIEVO 


Nel primo prelievo quattro luci sono scelte a caso. Il primo campione di due lucì è contrassegnato con 
A, il secondo con B. 


2.1. La conformità non è contestata nei casi indicati di seguito. 


2.1.1. In base allaprocedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci 
di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci in senso sfavorevole sono: 


2:11.01. campione A 


Al: per una luce 0 % 

per una luce non più del 20 % 

A2: per entrambe le luci più dello 0 % 
ma non più del 20 % 


procedere con il campione B 
2.112. campione B 


B1: per entrambe le luci 0 % 


2.1.2. o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.1. 
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2.2. La conformità è contestata nei casi indicati di seguito. 


2.21. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci 
di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti 
(adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono: 

2.2.1.1. campione A 
A3: per una luce non più del 20 % 
per una luce più del 20 % 
ma non più del 30 % 

22.12. campione B 
B2: nel caso A2 
per una luce più dello 0% 
ma non più del 20 % 
per una luce non più del 20 % 

B3: nel caso A2 
per una luce 0% 
per una luce più del 20 % 


ma non più del 30 % 


2.2.2. o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2. 


2.3. Revoca dell'omologazione 


La conformità è contestata e si applica il punto 11 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella 
figura 1 dei presente allegato, ledivergenze dei valori misurati sulle luci sono: 


23.1, campione A 


A4: per una luce non più del 20 % 
per una luce più del 30% 
AS: per entrambe. le luci più del 20 % 


2.3.2. campione B 


B4: nel caso A2 Da una luce più dello 0 % 
ma-non più del 20 % 

per una luce più del 20 % 

B5: nel caso A2 

per entrambe le luci più del 20 % 

B6: nel caso A2 

per una luce 0 % 


per una luce più del 30 % 


2.3.3. o se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2. 
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3, SECONDO PRELIEVO 


Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo prelievo: terzo campione C 
di due luci e quarto campione D di due luci, scelte da partite fabbricate dopo l'adeguamento. 


31, La conformità non è contestata nei casi indicati di seguito. 


3.11 In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci 
di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono: 


3.111 campione C 


Ci: per una luce 0 % 

per una luce non più del 20 % 

C 2: per entrambe le luci più dello 0 % 
ma non più del 20 % 

procedere DS il campione D 


3.1,1.2. campione D 


DI1: nel caso C2 


per entrambe le luci 0 % 
3.1.2. o se il campione € soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2. 
3.2. La dafanià è contestatà nei casi indicati di seguito, 
321. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci 


di serie è coritestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti 
(adeguamento) se ie divergenze dei valori misurati sui proiettori sono: 


3.2.1. campione, D 


D2: nel caso C2 
per una luce più dello 0 % 
ma non più del 20% 


per una luce non più del 20 % 


3.2.1.2. o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2. 


3,3, Revoca dell'omologazione 


La conformità è contestata e si applica il punto 11 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella 
figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono: 
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3.3.1. campione C 
C3: per una luce non più del 20 % 
per una luce più del 20 % 
C4: per entrambe le luci più del 20 % 


3.3.2. campione D 
D3: nel caso C2 
per una luce 0 o più dello 0% 
per una luce più del 20 % 
3.3.3, — 0 se i campioni € e D non soddisfano le prescrizioni di cui al puîîto 1.2.2. 
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Figura 1 


il fabbricante deve adeguare i 
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DECRETO 24 settembre 2001. 


Recepimento della direttiva 1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che,adegua 
al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento 
dei veicoli a motore. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto Méègislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114del 18 maggio 1992 che 
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze lora. attribuite, le direttive comuni- 
tarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; 

Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2,4, 4 stabilisce la competenza del 
Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali déi veicoli a motore e dei loro rimorchi 
ispirandosi al diritto comunitario; 

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE 
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento \6rdinario alla Gazzetta Ufficiale n.148 del 
27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decrete.ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento 
della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.133 del 9 giugno 1999 e che di seguito 
verrà indicato come «decreto sulla omologazione CE»; 

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977; di recepimento della direttiva 77/540/CEE del Con- 
siglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977; 

Visto il decreto ministeriale 24 gennaiò 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consi- 
glio, relativo alle norme concernenti l’omelogazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro 
rimorchi per quanto riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, 
pubblicato nel supplemento ordinario«alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977; 

Visto il decreto ministeriale 14ynovembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della 
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 42 del 20 febbraio 1998; 

Vista la direttiva 1999/16YCE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio, relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, 
pubblicata nella Gazzetta Wfficiale delle Comunità europee n. L 97 del 12 aprile 1999; 

Visto il regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite 
(UN/ECE), recante prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di stazionamento dei vei- 
coli a motore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 131 del 14 maggio 2001; 


ADOTTA 
il seguente decreto: 


Art. 1. 


1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell’alle- 
gato II al «decreto sulla omologazione CE». 
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Art. 2. 


1. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono sostituiti dall’allegato al presénte decreto. 


2. Per ciascun tipo di luce di stazionamento, omologato ai sensi del presente decretoyè rilasciato al 
fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato Jrappendice 3, del- 
l’allegato al presente decreto. 


Art. 3. 


1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è-consentito: 
a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce di stazionamento, l'omologazione CE o 
l'omologazione di portata nazionale, ovvero 
b) vietare l’immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e 
l’immissione sul mercato di luci di stazionamento, 


per motivi concernenti dette luci di stazionamento se queste sone, conformi alle prescrizioni del decre- 
to ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva”77/540/CEE, come modificato dal pre- 
sente decreto e, nel caso dei veicoli, se l’installazione è eenforme al decreto ministeriale 24 gennaio 
1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come.da, ultimo modificato dal decreto ministeriale 
14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE. 
2. A decorrere dal 14 maggio 2002 non è consentito: 

a) rilasciare l’omologazione CE, e 

b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale, 
di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci di stazionamento, e di qualsiasi tipo di luci 
di stazionamento, se non sono soddisfatte le préscrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di 
recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto. 


3. A decorrere dal 14 maggio 2003cle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di 
recepimento della direttiva 77/540/CEE, Come modificato dal presente decreto, relative alle luci di 
stazionamento in quanto componenti;»si applicano agli effetti dell’art. 7, comma 2, del «decreto sulla 
omologazione CE». 


4. In deroga ai commi 2 e 3 &relativamente ai pezzi di ricambio, si continuerà a concedere l’omo- 
logazione CE ed a permettere lalvendita e l'immissione sul mercato di luci di stazionamento conformi al- 
le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, 
purché tali luci: 


a) siano destinate ad“essere installate sui veicoli in circolazione, e 


b) siano conformixalle prescrizioni del suddetto decreto ministeriale vigente all’atto della prima 
immatricolazione dei veicoli. 


Art. 4. 


1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 24 settembre 2001 


Il Ministro: LUNARDI 
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ALLEGATO 


Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono sostituiti dal 
presente allegato. 


-ELENCO DEGLI ALLEGATE 


ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione, 
Appendice 1: Scheda informativa/ 
Appendice 2: Scheda di omologazione, 
Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente. 


ALLEGATO Il: Prescrizioni tecniche, 
ALLEGATO Ill: Regolamento. n) 77 della Commissione economica per 


l'Europa delle Nazioni Unite)’ (UN/ECE): prescrizioni uniformi relative 
all'omologazione delle luci di.stàzionamento dei veicoli a motore. 
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ALLEGATO I 


DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’OMOLOGAZIONE 


Li DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione 
CE di un ripo di luce di stazionamento deve essere presentata dal fabbricante. 


1.2. Il modello della scheda informativa figura nell’appendice 1. 
1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati: 


1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se le luci-di°stazionamento sono 
idonee ad essere montate solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del'yeicolo, i due campioni 
presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul 
lato sinistro del veicolo. - ° 


2 ISCRIZIONI 

2.1. I dispositivi presentati all’omologazione CEE devono recare: 

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante; 

2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibilèttipo o tipi di lampada prescritti; 


2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale. 


2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superfi- 
cie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dal- 
l’esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo. 


2.3. Ciascun dispositivo deve presentare/uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di 
omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all’appendice 1. 


3. RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


3.1. Se sono soddisfatre.le /prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
70/156/CEE. 


3.2. Il modello della‘scheda di omologazione CE figura nell’appendice 2. 


3.3. © A ciascu@i tipo di luce di stazionamento omologara viene assegnato un numero di omologazione 
ai sensi dell’allegato VII della direttiva 71/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo 
stessò\numero a un altro tipo di luce di stazionamento. 


3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illumi- 
nazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, si può 
attribuire un unico-numero di omologazione CE a condizione che ia luce di stazionamento sia 
"conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del 
tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l’omo- 
logazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile. 


4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


4.1. Inaggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, le luci di stazionamento conformi al tipo omolo- 
gato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di compo- 
nente. 
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4.2, Tale marchio è costituito: 


4.2.1. da un rettangolo all’interno del quale è iscritta la lettera “e” seguita dal numero o dalla serie di 
lettere distintivi dello Stato membro che ha'rilasciato l'omologazione: 


1° perla Germania 12 per l’Austria 
2. perla Francia 13  peril Lussemburgo 
3° perl'Ivalia 17 perla Finlandia 
4 peri Paesi Bassi 18. perla Danimarca 
5 perla Svezia 21 perilPortogallo 
6  perilBelgio 23 perla Grecia 
9 perla Spagna IRL per l'Irlanda 
11 peril Regno Unito 


4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal “numero dell’omologazione di base” definito nella sezione 4 
del sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due 
cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adegitamento tecnico significativo 
della direttiva 77/540/CEE alla data in cui è stata concessa l’omolbgazione CE. Nella presente 

. direttiva, il numero progressivo è 00; ° ° 


4.2.3. quando è emessa una luce di colore giallo ambra verso la parte)anteriore e posteriore, sulla luce 
deve essere apposta una freccia per indicarne la direzioné; orientata verso la parte anteriore del 
veicolo. 


4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto ‘sùi trasparenti 0 su uno dei trasparenti 
della luce in modo indelebile e da risultare chisrameénte leggibile anche quando le luci sono 
montate sul veicolo. | 


4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell’appendice 3. 


4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente 
punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente 
‘una luce di stazionamento e altre luci può essere apposto un marchio unico di omologazione 
CE avente le seguenti caratteristiche: 


4.5.1. un rettangolo all’interno del‘Qqualè è iscritta la lettera “e” seguita dal numero © dalla serie di 
lettere distintivi dello Staro/membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1) 


4.5.2. il numero dell’omologaZione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2) 


4.5.3. se necessaria, la freccia’ prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo 
complesso. 


4.6. Detto marchio”può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o 
mutuamenté“intorporate, purché: 


4.6.1. sia visibile.dopo il montaggio delle luci; 


4.6.2. nessunvelemento di ‘trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o muruamente 
intorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di 
omologazione. 


4/7x£"71l simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è 
stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, 
laddove necessario, la lettera “D” e la freccia prescritta devono essere apposti: 


4.7.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata, 


4.7.2. © raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente 
incorporate possa essere chiaramente identificata. 


4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni 
minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l’omo- 
logazione CE di componente. i 
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MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 


In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposi- 
zioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 


CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono preSìai sensi 
dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, 


Ogni luce di stazionamento deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche‘specificate nei 
paragrafi 6 e 9(*). Tuttavia, se si tratta di una luce di stazionamento selezionata\a caso dalla 
produzione di serie, le prescrizioni relative all’intensità minima del flusso luminoso emesso (mi- 
surata con una lampada standard, come previsto al punto 8) (*) è limitata, inciascuna direzione . 
considerata, all’80% dei valori minimi specificati ai punti 7.1 e 7.2(*). Nelle stesse condizioni, 
i valori massimi prescritti possono essere superati del 20 %. 


(*) dei dorumenti di cui al punto 1 dell’allegato II della presente direttiva. 
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Appendice 1 


Scheda informativa n. ... 
relativa all'omologazione CE in quanto componente di luci di stazionamento 
(Direttiva 77/540/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . 4.. JCE) 


Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fotnite in triplice copia e includere’un indice del 
contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con stufficiénti dettagli in. 
formato A4 o in fogli piegati in derto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. 


Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllare elettronicamente, saranno 
fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 


0. DATI GENERALI 


0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):...... 0}... uil 
0.2. TIPpoissiisin nr eni iii iaia to 
0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:................ A Vice 
0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di 
omologazione CE:................--......;--.. Vi... irene RR 
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .................-\ ue O 
1 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 
1.1 Tipoi:didispositivo:..:.s:3-: MC} ea ai 
1a: Funzione(i) del dispositim@: F.to 
1.1.2 Catia o classe dNUSPOSItIVO:......c...i iii 
1.1.3. Colore della luce»emessa o riflessa: ì CREO A O 
12. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l’identificazione del tipo di dispositivo e 
indicanteli): 


1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di 


1.2.2. 1’Asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, 
angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non 
applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione 


1.23. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:.............................. 
1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni 


geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricola- 


1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto 


1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti 
luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una 
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1.4. Dati particolari 


1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiara- 
zione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo 
o uno spazio sia alto che lungo: ............... cere 


1.4.2. Nel caso dei proiettori, 


1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola ti queste 
due funzioni:..................- liti enta RNSTERITA ASit dccadnnsa 


1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla.guida a destra che a 
sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: ............... Rat. 


1.4.2.3. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, specificare la(e) posizione(i), di montaggio del 
proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere 
utilizzato soltanto in quella(e) posizioneli):...................-....-00- 00 AR 


1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione 


1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due.luci della stessa 
categoria: ............ E AR Ra ISEE OA SORA CRETA. Vo o. n LR A 


1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di Arresto e indicatori di direzione della 
categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due 
livelli:di:intensità;masiini er lorda 


1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle/Cararteristiche tecniche relative ai materiali 
dell’ottica catadiottrica: ............0.. A EM aaa TRA 


1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve Specificare se il dispositivo è destinato ad essere 


4 


29-11-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 278 


Appendice 2 


MODELLO 


Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm} 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE 


Timbro dell'imministrazione 


Comunicazione riguardante: 

— l'omologazione (!) 

— l’estenisione dell’omologazione(') 
— il rifiuto dell’omologazione(') 
+— la revoca dell’omologazione (') 


di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (!) per quanto riguarda la direttiva ... /.. CEE, modificata 
da ultimo dalla direttiva .. /.. /CE. 


Numero di omologazione: ...:.........-\.0-c-0cei cir A Ritiri PRREAO 
Motivo dell’estensione: ................ Lv iii 
PARTE I 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):............. seen 
02: Tipor...; cpr cceriari (NG PA inpalnistani 
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul eicolo/componente/entità tecnica (!)(2):........... vi 
0.3.1. Posizione della marcamurat.............. AR It 
0.4. Caregoria del veicolo(')):..... Lei 
0.5. Nomee indirizzo del costruttore: ....................... A ei leanielesiaze 


0.7. Peri comp6nenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione 


Liri iii 
0.8. Indirizzo\dello o degli stabilimenti di montaggio:............ iii 
PARTEME 

1 Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum) 

2. Servizio tecnico ssa delle PIOVE iii ria 
3. Data del verbale di prova:.......... ie 
4. Numero del verbale di prova:..........- Lui RR RE IR SOT 
5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum) 

6. Luogo: .......-. Lie 
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7 Datal:i celeron riale eda 
8 Firmalarn i ira ai aa ia OA AN E I ira rn 


9. Si allega l’indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si 
può richiedere copia. : 


(1) Casocsliare la dicitura inutile. 

(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, 
componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo 
“?” (ad es.: ABC?212322?). 

(?) Definita nell’allegato II, parte A della diretriva 70/156/CEE. 


Addendum alla scheda di omologazione CE n. ... 


concernente l’omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione 

luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 

76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE('), modificata(e) da ultimo dallale) 
direttiva(e) ...- 


1. Altre informazioni 


1.1.. Laddove applicabile, indicare per ciascuna Îuce 


1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi): 


1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)(*): 


1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:.........:.... VIT... 

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso comé pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: 

; sì/no(!) 

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione 
luminosa: 

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme(!):............,......... 


1.2.2. Nel caso dei dispositivi di itlumindzione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo 
destinato all’illumtinazione di uno spazio alto/lungo('):...............000 Lage 


1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono\mnuniti di un catadiottro regolabile, specificare ia(e) posizione(i) di 
montaggio del proiettore (fisperto' al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il 
proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ...............-- 2 


1.2.4. Nel caso dei proiertori.di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una 
coppia di luci: sì/no() 


Si Osservazioni 


5.1. Disegni 


5.1.1. Nel caso deisdispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ..., 
qui allegato) indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto 
allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente 
illuminata; 

5.1.2. nelcaso dei catadiottri: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio 
del\dispositivo sul veicolo; 


5,1,3. “fel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ..., qui 
allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l’asse e il 
centro di riferimento del dispositivo. 


S2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento. utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 
dell’allegato I della direttiva 76/761/CEE):............... 


(*) Cancellare la dicitura inutile. 
(®) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti 
luminose. 
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Appendice 3 


ESEMPIO DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI GOMPONENTE 


a>sSmm 


2a 
181 
REI 


001471_L: 


Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente.qui raffigurato è una luce di sta- 
zionamento omologata in Germania (el) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di omolo- 
gazione di base 1471. 
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ALLEGATO Il 


CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE 
1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 2 e 6-9 e negli allegati 3-5 del regolamento 
n. 77 dell’ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti: 
— il regolamento nella versione originale (00) (1); 
— i supplementi 2 e 1 al regolamento n. 77, comprese le modifiche (7); 
— il supplemento 3 al regolamento n. 77(3); 


— il supplemento 4 al regolamento n. 77(%); 
ad eccezione di quanto segue: 
1.1. dove si fa riferimento al “regolamento n. 487”, si deve intendere “direttiva\76/756/CEE”; 


1.2. dove si fa riferimento al “regolamento n. 37”, si deve intendere “allegato VII della direttiva 
76/761/CEE”. 


Yy ErECE:824 “ } Rev 1/Add. 76 


(3) E/ECE/324 
SIE } Rev. 1/Add. 76/Amend. 1 


(3) E/ECE/324 } 
E/ECE/TRANS/S05 Rev. 1/Add. 76/Amend. 2 


(*) TRANS/WP,29/530». 
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ALLEGATO II 


Regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): 
prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di stazionamento dei veicoli a motore 
1 CAMPO D'APPLICAZIONE 
Il presente regolamento si applica all'omologazione delle luci di stazionamento destinate 
all'equipaggiamento dei veicoli a motore. 
2. DEFINIZIONI 


Ai sensi del presente regolamento: 


2.1. Per «luce di stazionamento» s'intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo 
in sosta. i È | 

2.2. Le definizioni di cui al regolamento n. 48 e relativa serie.di modifiche in vigore alla data di 

presentazione della domanda di omologazione si applicano anche al presente regolamento. 

2.3. Per «luci di stazionamento di tipi diversi» s'intendono luci di stazionamento che presentano 
tra loro differenze per i seguenti aspetti essenziali; | 

231. il marchio di fabbrica o commerciale, 

2.3.2. le caratteristiche del sistema ottico, 

2.3.3. la categoria della lampada a incandéscenza. 

% DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 

3.1. | La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o 
commerciale o daléuo.mandatario. 

3.2, Per ogni tipo di luce di stazionamento la domanda di omologazione deve essere corredata da 
quanto segue! 

3.2.1. una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, le categorie di lampade a 


incandescenza prescritte, tranne per le luci con sorgente luminosa non sostituibile; ogni 
categoria di lampade può essere una di quelle indicate nel regolametito n. 37 o una categoria 
diversa; . ° 


3.2.2. disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione 
del tipo di luce di stazionamento nei quali siano precisate le condizioni geometriche per 
l'installazione sul veicolo, nonché l’asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove 
come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) ed il punto che 
deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse; 


X23, due campioni; nel caso in cui la luce di stazionamento non possa essere montata 
indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati - 
possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo. 


A ISCRIZIONI 
4.1. Le luci di stazionamento presentate all'omologazione devono recare in modo chiaro, leggibile 
e indelebile: 


ca 
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4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, 


4.1.2. un'iscrizione chiaramente leggibile e indelebile che indichi la categoria o le categorie di 
lampade a incandescenza previste, tranne nel caso di luci di stazionamento con sorgente 
luminosa non sostituibile, 


4.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, la tensione e la potenza nominale! 


42. In ogni luce deve essere presente uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di 
omologazione ed il simbolo aggiuntivo previsto al punto 5.5 successivo; talèspazio deve 
essere indicato nei disegni di cui al punto 3.2.2 precedente. 


5. OMOLOGAZIONE 

5.1. Se i due campioni di luce di stazionamento presentati confofmemente al punto 3.2.3 
precedente sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione viene 
rilasciata. ; 

5.2. A ciascun tipo di luce di stazionamento omologato&viene assegnato un numero di 


omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella 
sua forma originaria) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche 
rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. Una Parte contraente 
non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di luce di stazionamento. 


5.3, Se l'omologazione viene richiesta per un tipo.di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione 
luminosa comprendente una luce di stazionamento ed altre luci, si può attribuire un unico 
marchio di omologazione a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle 
prescrizioni del presente regolamento e ché Ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo 
di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta 
l'omologazione, siano conformi al regolamento ad esse applicabile. 


54. L'omologazione, il rifiuto, l'estefisione 0 la revoca dell'omologazione e la cessazione definitiva 
della produzione di un tipo-diWuce di stazionamento devono essere comunicati alle Parti 
dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello 
che figura nell'allegato 1 delpresente regolamento. 


5.5. Oltre alle iscrizioni di qui al punto 4.1, le luci di stazionamento conformi ad un tipo 
omologato a normà del'presente regolamento devono recare negli spazi di cui al punto 4.2 
un marchio di omologazione internazionale costituito da: 


5.5.1 un cerchio allinterno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese 
che ha rilasciato l'omologazione (1); 


5.5.2. il numero‘del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di 
omologazione; 


DID:S. quando è emessa una luce di colore giallo ambra verso le parti anteriore e posteriore del 
veicolo, sulla luce deve essere apposta una freccia per indicarne la direzione, orientata verso 
la parte anteriore del veicolo; 


(!) 1-per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per 
l'Urigheria, 8 per la repubblica Ceca, 9 per la Spagna, 10 perla lugoslavia, 11 pes il Regno Unito, 12 per l’Austria, 
13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la 
Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 ‘per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la 
Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per 
l'Estonia, 30-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine 
cronologico di ratifica dell'accordo sull'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, 
agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del 
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al 
medesimo accordo. 1 numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretario 
generale delle Nazioni Unite. 


ii 
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5.5.4. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione, come previsto al precedente 
punto 5.3, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente 
una luce di stazionamento e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione 
comprendente i simboli aggiuntivi previsti dai vari regolamenti a norma dei quali è*statà 
rilasciata l'omologazione. 


5.6. Le iscrizioni di cui ai punti 4.1.1 e 5,5 devono essere chiaramente leggibili e indelebili'anche 
quando le luci di stazionamento sono montate sul veicolo. | 

DL. Nell’allegato 2 del presente regolamento figura un esempio di configurazione del marchio di 
omologazione. 

6. —PRESCRIZIONIGENERALI 

6.1. Ciascun campione deve soddisfare le prescrizioni di cui ai( punti 7 e 9 del presente 
regolamento. 

6.2. Le luci di stazionamento devono essere progettate e costruite iù modo tale che, nelle normali 


condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposte, il loro 
buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengario le caratteristiche imposte dal 
presente regolamento. 


7. CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE 

71. Lungo l’asse di riferimento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve 
essere almeno uguale al valore minimo e non superiore al valore massimo sotto indicati: 

71.1. Intensità delle luci di stazionamento orientate verso l’avanti; minimo {cd): 2 — massimo 
{cd}: 60 

7.1.2. Intensità delle luci di stazionamertto orientate verso il retro: minimo (cd): 2 — massimo 
(cd): 30 

7.1.3. Nel caso di una luce singola contenente più di una sorgente luminosa, la luce deve essere 


conforme all'intensità minima prescritta quando una qualsiasi delle sorgenti luminose è fuori 
servizio e le intensità massime non devono essere superate quando tutte le sorgenti luminose 
sono accese. 


7.2. Fuori dell'asse di.riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato 3 del 
presente regolamento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni: 


72.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui 
all'allegato, 4 del presente regolamento, deve essere almeno uguale al valore indicato nel 
quadro‘suddetto per quella determinata direzione, espresso in percentuale del valore minimo 
di cui al punto 7.1;. 


7.2.2. iftogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata, non deve superare il valore 
massimo di cui al punto 7.1; 


7.2.3, tuttavia, un'intensità luminosa di 60 cd è ammessa per le luci di stazionamento orientate 
> verso il retro e incorporate mutuamente con le luci di arresto (cfr. punto 7.1.2), al di sotto di 
un piano che, rispetto al piano orizzontale, forma un angolo di 5° verso il basso; 
LA. inoltre, 


7.2.4.1. intutta l'estensione dei campi definiti nell'allegato 3, l'intensità della luce emessa deve essere 
almeno pari a 0,05 cd; 


7.2.4.2. le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 sulle variazioni locali d'intensità devono essere 
rispettate. 


7,3. L'allegato 4 del presente regolamento citato al precedente punto 7.2.1 contiene precisazioni 
sui metodi di misura da applicare. 
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8. PROCEDURA DI PROVA 


Tutte le misurazioni effettuate con le lampade campione incolori del tipo previsto per la luce 
di stazionamento, regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso previsto per 
questi tipi di lampade. 


8.1. Tutte le misurazioni effettuare su luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a 
incandescenza e altre) devono essere eseguite rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V 0.28;0 V. 


Nel caso di sorgenti luminose alimentate da un alimentatore specifico, le tensioni di prova 
sopra indicate devono essere applicate ai morsetti di entrata dell’alimentatore. 


Il laboratorio di prova può chiedere al fabbricante l'alimentatore spetifico necessario per 
alimentare le sorgenti luminose. 


9. COLORE DELLA LUCE EMESSA 


Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una‘sorgente luminosa con temperatura di 
colore di 2 854 K, corrispondente all'illuminante A/della Commissione internazionale per 
l'illuminazione (CIE), deve rientrare nei limiti dellé\coordinate prescritte per quel determinato 
colore nell'allegato 5. . 


Tuttavia, per le lampade munite di sorgente luminosa non sostituibile lampada a incandescen- 
za e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose 
presenti nella luce, conformemente a quanto indicato nel punto 8.1 del presente regolamento. 


10. OSSERVAZIONI SUI COLORI 


A norma del presente regolamento e conformemente al punto 5 precedente, l'omologazione 
è rilasciata soltanto ai tipidi dispositivi che emettono una luce di un particolare colore o una 
luce incolore; l'articolo 3 dell'accordo al quale è allegato il presente regolamento non preclude 
alle Parti contraenti-divietare, per i dispositivi montati sui veicoli da esse immatricolati, taluni 
colori previsti dal\presente regolamento. 


11. MODIFICHE DI UN TIPO DI LUCE DI STAZIONAMENTO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE 


11.1. Ogni modifica del tipo di luce di stazionamento deve essere notificata al servizio. 
amministrativo che ha omologato il tipo. Tale servizio può: 


11.1.1,\G fitenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un'incidenza negativa considerevole 
e che in ogni caso la luce di stazionamento soddisfa ancora le prescrizioni applicabili, 


14.1)2. oppure esigere un nuovo verbale di prova dal servizio tecnico incaricato delle prove. 


11.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono 
essere comunicati secondo la procedura di cui al punto 5.4 precedente. 


11,3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell’omologazione attribuisce un numero di 
serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per le estensioni. 
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12. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi è 
quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS{505/Rev.2) è ai 


seguenti requisiti. . 
12.1. Le luci omologate a norma del presente regolamento devono essere fabbricatelin maniera 
i tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni di cui ai 
punti 7 e 9 precedenti. 
122. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure. di\controllo della 


conformità della produzione indicate nell'allegato 6 del presente regolamento. 


12,3. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di 
un ispettore indicate nell'allegato 7 del presente regolamento. 


12.4, L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può in qualsiasi Momento verificare i metodi di 
controllo della conformità applicati in ogni impianto di prodùzione. La frequenza normale 
di tali verifiche è una volta ogni due anni. 


13. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


13.1. L’omologazione rilasciata a norma del presènte regolamento ad un tipo di luce di 
stazionamento può essere revocata se le prescrizioni indicate in precedenza non sono 
rispettate o se una luce di stazionamento/Tecante il marchio di omologazione non risulta 
conforme al tipo omologato. 


13.2. Se una Parte contraente dell'accordo Ché‘applica il presente regolamento revoca un’omologa- 
zione precedentemente concessa, ne itiforma immediatamente le altre Parti dell'accordo che 
applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione 
recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione «OMOLOGAZIONE 
REVOCATA» firmata e datata. 


14. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE 


Se il titolare di un'omologazione cessa totalmente la produzione di una luce di stazionamento 
oggetto ‘del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione la 
quale, a sua voltavinforma le altre Parti contraenti dell'accordo che applicano il presente 
regolamento per)mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, in 
caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione «PRODUZIONE CESSATA» firmata e datata. 


15. DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGA- 
ZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 


Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle. 
Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione 

€ dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede 

di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell'omologazione rilasciate negli altri paesi. 
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ALLEGATO I 


[Formato massimo: A4 (210 x-297 mm)] 


irc iaia pira dla sai 


crrerenarzioeea VPPOPORTT TTT TS POR TTE TTT TOTI TETTE TE CE CERTI 


Comunicazione relativa a; 

— — rilascio dell’omologazione 
— rifiuto dell'omologazione 

— estensione dell'omologazione 
— — revoca dell'omologazione 


— cessazione definitiva della produzione (2) 


di un tipo di luce di stazionamento, in applicazione del regolamenton. 77. 


N. di omologazione: .................. ciiotnia Spatial N..di estensione: ..........00...-- Kalinsdeniinakzate 
1 Designazione del tipo di luce di stazionamento: .............--r cc cirie iii rie iii 
2. Categoria di lampade a incandescenza (3) ............... RR lavinia deu puerta A 
3, Colore della luce emessa: ....../0, NV... salariali aa easattaa CRT 
4. Marchio di fabbrica o commettiale: ...........--. ralanihes gia Se 
5. Nome e indirizzo del fabbfficante: ......... ii 
6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ............ RR REA 
2. ì Presentato all'omolbgedione i ................cnii eee spesne ni 
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: Spia elevate sopgateronanzi 
9. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....................--..- LdARde sraiiai 0. 
10. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ............. Sgrena zia sa 
u Grmiologazione concessafrifiutatafestesa/revocata (?): ............ TRUE RT aa 
12. IROBON Licia CARRERA MORI O O OI 
13. Data... ieri ceri e zeri nec eniz ore sezeoresisazorionerazenecone Wells nina 
14 FIMMAi.c Licia perineo trieste IR dE near anale ite sin 
15. Il disegno n. ..., qui allegato, indica la posizione geometrica di montaggio della luce di stazionamento 


sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento della luce. 


(1) Nome dell'amministrazione. 

{2} Cancellare la dicitura inutile. 

(3) Per le luci di stazionamento con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti 
luminose, 


ST 
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ALLEGATO 2 


Esempio di marchio di omologazione 


; ia 


a*5mmmin. 


17 R-0024398 


La luce su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è statà-omologata nei Paesi Bassi (E4) 
conformemente al regolamento n. 77 con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che 
l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 77 nella versione originaria. 


88 
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ALLEGATO 3 


Angoli minimi prescritti per la ripartizione luminosa spaziale (!) 


In tutti i casi, gli angoli verticali minimi di ripartizione luminosa spaziale sono di 15° al di sopra e 15° al di sottò 
dell’orizzontale. 


Asse di riferimento 


45° 


Veicolo 


Veicolo 


Luci dì 


Mazionamento 
posteriori 
Asse di riferimento 
45° 
Luci di stazionamento 
faterali 
Veicolo 
Luci di siazionamenito 
laterali 
Kid 
Asse di riferimento 


(1) Gli angoli indicati negli schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono 
orientate verso la parte anteriore del veicolo. ° 
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ALLEGATO 4 
Misurazioni fotometriche 

1 METODI DI MISURA 
11. Durante le misurazioni fotometriche, si devono evitare riflessi parassiti mediante un'adeguata 

schermatura. 
1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime devono sto éseguite in modo che: 
1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso-del quadrato della distanza: 
1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento 

della luce, sia compresa tra 10° e 1°; 
1.2.3. il requisito relativo all'intensità per una determinata dirézione di osservazione è considerato soddisfatto 


se l'intensità è ottenuta in una direzione che non si discostà di più di 15° dalla direzione di osservazione, 


2. QUADRO NORMALIZZATO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE 


10 


21 La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela 
al piano longitudinale mediano dei veicolo stesso e orientata nel senso di visibilità richiesto), passando 
per il centro di riferimento. 1 valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le 
intensità minime in percentuale del minimo prescritto per ogni luce sull'asse (nella direzione H = 0° e 
V=0%. 


2.2. Nel campo di ripartizione luminosa, rappresentato schematicamente al punto 2 da un reticolo, la 
ripartizione della luce ‘deve essere essenzialmente uniforme in modo che l'intensità luminosa in ogni 
direzione di una parte del campo formato dalle linee del reticolo rispetti almeno il valore percentuale 
minimo più basso specificato (disponibile) sulle linee nel reticolo che circondano la direzione di cui si 
tratta. 


_ 60— 
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3. MISURAZIONI FOTOMETRICHE DI LUCI CON VARIE SORGENTI LUMINOSE 


Le prestazioni fotometriche devono essere verificate come segue: 


3.1. per le sorgenti luminose non sostituibili lampade a incandescenza o altre): 


con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente al punto 8.1 del presente regolamento; 


3.2. per le lampade a incandescenza sostituibili: 


nel caso di lampade a incandescenza di serie, i valori dell'intensità luminosa prodotta‘a;6;75 V, 13,5 V 
o 28,0 V devono essere compresi tra il limite massimo e il limite minimo indicati nel presente 
regolamento, aumentati in base alla divergenza ammessa del flusso luminoso consentito per il tipo di 
lampada a incandescenza prescelto, come previsto nel regolamento n. 37 per le lampade a incandescenza 
di serie; in alternativa, può essere utilizzata una lampada campione a incandestenza collocata di volta 
in volta in ciascuna delle singole posizioni, regolata al suo flusso di riferimento; in tal caso vanno 
sommate le misurazioni corrispondenti a ciascuna posizione. 


hi 
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ALLEGATO 5 
Colore delia luce emessa — Coordinate tricromatiche 


ROSSO 
limite verso il giallo: Y s 0,335 


limite verso il porpora: Z s 0,008 


BIANCO 

limite verso il blu: X > 0,310 

limite verso il giallo: X < 0,500 

limite verso il verde: Y s 0,150 + 0,640x 
limite verso il verde: Y s 0,440 

limite verso il porpora: Y > 0,050 + 0,750 x 


limite verso il rosso: Y è 0,382 


GIALLO AMBRA 

limite verso il giallo: Y < 0,429 
limite verso il rosso: Y > 0,398 
limite verso il bianco: Z 0,007 


Per la verifica di queste caratteristiche coloròmetriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di 
colore di 2 854 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE). 
Tuttavia, per le luci con sorgenti lumiriòse non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche 
colorimetriche devono essere verificate°con le sorgenti luminose presenti nelle luci in conformità del punto 8.1 del 
presente regolamento. 
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ALLEGATO 6 


Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione 


1 PRESCRIZIONI GENERALI 

1.1. Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte dal punto di vista Ineccanico e 
geometrico se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione, conformemente al presente 
regolamento. i 

12. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci di serie nion è contestata se, 


nelle prove sulle prestazioni fotometriche di una qualsiasi luce scelta a ciso è munita di lampada 
campione a incandescenza o nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a 
incandescenza o altre), e con tutte le misurazioni effettuate rispettivamente.a 6,75 V, 13,5 Vo 28 V: 


121. nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente*regolamento di più del 20 % in 


senso sfavorevole. 
1.22. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibilè)i risultati delle prove sopra descritte 


non sono conformi alle prescrizioni, ‘le prove devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada 
campione a incandescenza. 


1.3. 1 limiti delle coordinate cromatiche devono esserè rispettati quando la luce è munita di lampada 
campione a incandescenza 0, nel caso di luci munite di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a 
incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa 
presente nella luce. 


2. PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL 
COSTRUTTORE ° 


Per ciascun tipo di luce, il detentofe del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che 
seguono, alla frequenza adeguata, Le prove sono eseguite in conformità delle disposizioni del presente 
regolamento. Se da un prelievo di campioni risulta la non conformità al tipo di prova considerato, 
viene effettuato un nuov0)prelievo e si procede ad un'altra prova. Il fabbricante deve prendere le 
disposizioni necessarie per‘assicurare la conformità della produzione corrispondente. 


2.1. Natura delle prove 


Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e 
colorimetrichè; 


2.2. Metodi dî prova 
2.2.1. Iii generale, le prove sono eseguite in conformità con i metodi definiti nel presente regolamento. 
2.2.2. Nel caso delle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, 


previa autorizzazione dell'autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante 
deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento. 


2.2.3. Ai fini dell'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 si deve procedere ad una taratura regolare 
dell’apparecchiatura di prova e ad una correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità 
competente. 

2.2.4, I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli indicati nel presente regolamento, in 


particolare per i prelievi ed i controlli amministrativi. 
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2.3. Natura del prelievo 


I campioni delle luci devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogenco s'intende 
un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante. 


La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un 
fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di luce prodotto da più stabilimenti, 
purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità. 


24. Caratteristiche forometriche misurate e rilevate 


Le luci prelevate devono essere sottoposte a misurazione fotometrica dei‘valori minimi nei punti 
indicati nell'allegato 4 e delle coordinate cromatiche indicate nell'allegato, 5 di cui al presente 
regolamento. 


2.5. Criteri di accettabilità 


Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d'accordo 
con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua“produzione allo scopo di soddisfare le 
specifiche relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 12.1 del presente 
regolamento. 


I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di soddisfare il controllo per 
sondaggio prescritto all'allegato 7 (primo prelievo)‘sia di0,95, con un grado di affidabilità del 95 %. 
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ALLEGATO 7 


Prescrizioni minime relative ai prelievi effettuati da un ispettore 


1. PRESCRIZIONI GENERALI 

1.1. Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e 
geometrico se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione, conformemente al presente 
regolamento. . 

1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci di serierion è contestata se, 


nelle prove sulle prestazioni fotometriche di una qualsiasi luce scelta a Caso € munita di lampada 
campione a incandescenza o nel caso di luci con sorgente luminosa/non, sostituibile (lampade a 
incandescenza o altre), quando tutte le misurazioni sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 Vo 
28,0 V: 


12.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal'presente regolamento di più del 
20 % in senso sfavorevole. 


1.2.2. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopra descritte 
non sono conformi alle prescrizioni, le prove devono èssete ripetute utilizzando un’altra lampada 
campione a incandescenza. 


1.2.3. Le luci con difetti manifesti non sono prese in considerazione. 


1.3. I limiti delle coordinate cromatiche devono essere rispettati nel caso di luci munite di una lampada 
campione a incandescenza o di luci munite di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a 
incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche vengono verificate con la sorgente 
luminosa presente nella luce. 


2. PRIMO PRELIEVO 


Nel primo prelievo quattro*sluci sono scelte a caso. Il primo campione di due luci è contrassegnato 
con A, il secondo campionè di due luci è contrassegnato con B. 


2.1. Conformità non contestata 


2.11. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di 
serie nomè.contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci in senso sfavorevole sono: 


2.1.1. campione A 
Ad;per una luce 0 % 
per una luce non più del 20 % 
A2: per entrambe le luci più dello 0 % 
ma non più del 20 %. 


procedere con il campione B 


21.12. campione B 


B1: per entrambe le luci 0 % 


2.1.2. o se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 
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2.2. Conformità contestata 


2:21. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di 
serie è contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti 
{adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono: 


2.2.1.1. campione À 
A3: Per una luce non più del 20 % 
Per una luce più del .20 % 
Ma non più del 30 % 


2212: campione B 
B2: Nel caso di A2 
Per una luce più dello 0 % 
Ma non più del 20 % 
Per una luce non più del 20 % 
B3: Nel caso di A2 
Per una luce 0 % 
Per una luce più del 20 % 
Ma non più del 30 % 


2.2.2. 0 se il campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 


2.3. Revoca dell'omologazione 


La conformità è contestatae si’applica il punto 13 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella 
figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui dispositivi sono: 


2.3.1. campione A 
A4: per una luce non più del 20 % 
per una luce-più del 30 % 
AS: per‘entrambe le luci più del 20 % 


2.3.2. campione B 
B4: nel caso di A2 
per una luce più dello 0 % 
ma non più del 20 % 
per una luce più del 20 % 
B5: nel caso di A2 
per entrambe le luci più del 20 % 
B6: nel caso di A2 
per una luce 0 % 


per una luce più del 30 % 


2.3.3. o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2. 
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3: SECONDO PRELIEVO 


Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro due mesi dalla notifica, procedere ad un secondo prelievo 
scegliendo un terzo campione € di due luci e un quarto campione D di due luci da lotti fabbricati dopo 


l'adeguamento, 
31. Conformità non contestata 
3.11. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di 


serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono: 


3.111. campioneC 
C1: per una luce 0% 
per una luce non più del 20 % 
C2: per entrambe le luci più dello 0 % 
ma non più del 20 % 


procedere con il campione D 


31:12. campione D 
DI: nel caso di C2 


per entrambe le luci 0 % 


3.1.2. o se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto/1.2.2. 
3.2. Conformità contestata 
3.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di 


serie è contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti 
(adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono: 


32:11 campione D 
D2: Nel caso di C2 
Per una luce più dello 0 % 
Ma non più del 20 % 
Per una luce non più del 20 % 


3.2.1.2: o se il campione € non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 


26 Revoca gll'oftologazione 


La Conformità è contestata e si applica il punto 13 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella 
figurav1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono: 


3.3.1. campione C 
C3: per una luce non più del 20 % 
per una luce più del 20 % 
C4; per entrambe le luci più del 20 % 


3.3.2. campione D 
D3: nel caso di C2 
per una luce 0 0 più dello 0 % 
per una luce più del 20 % 


ec 
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3.3.3. © o sei campioni Ce D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2. 


Nuovo campionamento. 
4 dispositivi selezionati a caso e ripartiti 
tra i campioni Ce D 


©) 
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DECRETO 24 settembre 2001. 


Recepimento della direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al 
progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzio- 
ne dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economieo Europeo). 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114dèl 18 maggio 1992 che 
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive co- 
munitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; 

Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stàbilisce la competenza del Mi- 
nistro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro.delle infrastrutture e dei traspor- 
ti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli‘a’rmotore e dei loro rimorchi ispi- 
randosi al diritto comunitario; 

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE 
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario)alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giu- 
gno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale, 13 maggio 1999, di recepimento della diret- 
tiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dèl 9 giugno 1999 e che di seguito verrà indicato 
come «decreto sulla omologazione CE»; 

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di réeepimento della direttiva 76/759/CEE del Consi- 
glio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84/del 28 marzo 1977; 

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/277/CEE della 
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE, pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale n. 4 del 5 gennaio 1990; 

Visto il decreto ministeriale 24 gennàio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consi- 
glio, relativo alle norme concernenti l’’0nmologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro 
rimorchi per quanto riguarda l’install'azione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977; 

Visto il decreto ministeriale.14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Com- 
missione che adegua al progresse tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 delN0 febbraio 1998; 

Vista la direttiva 1999/1S7CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico 
la direttiva 76/759/CEE déNConsiglio, relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e 
dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 97 del 12 aprile 1999; 

Visto il regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE), 
recante disposizionisumformi relative all’omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e 
dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 131 del 14 maggio 2001; 


ADOTTA 
il seguente decreto: 


Art. 1. 


1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell’alle- 
gato II al «decreto sulla omologazione CE». 
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Art. 2. 


1. Gli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, come modificato dal decreto ministeriale 18 
dicembre 1989, sono sostituiti dall’allegato al presente decreto. 


2. Per tutti i tipi di indicatori luminosi di direzione, omologati ai sensi del preserite decreto, è rila- 
sciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all’àllegato I, appendi- 
ce 3, dell’allegato al presente decreto. 


Art. 3. 


1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è.eonsentito: 


a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di indicatore Auminoso di direzione, l’omologa- 
zione CE o l’omologazione di portata nazionale, ovvero 


b) vietare l’immatricolazione, la vendita e l’immissione inxciàcolazione dei veicoli o la vendita e 
l’immissione sul mercato degli indicatori luminosi disdirezione, 
per motivi concernenti detti indicatori se questi sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 
24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEB; come modificato dal presente decreto e, nel 
caso dei veicoli, se l’installazione è conforme al decreto(ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento 
della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato\dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di 
recepimento della direttiva 97/28/CE. 


2. A decorrere dal 14 maggio 2002 non è consentito: 
a) rilasciare l’omologazione CE, e 
b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale 


di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, e di qualsia- 
si tipo di indicatore luminoso di direzione, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto mini- 
steriale 24 gennaio 1977, di recepimento-délla direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente 
decreto. 


3. A decorrere dal 14 maggio 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di 
recepimento della direttiva 76/759/GEE, come modificato dal presente decreto, relative agli indicatori 
luminosi di direzione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell’art. 7, comma 2, del «decreto 
sulla omologazione CE». 


4. In deroga ai commi 2 e-3.e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuerà a concedere l’omologa- 
zione CE ed a permettere la/vendita e l'immissione sul mercato di indicatori luminosi di direzione conformi 
alle prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, o del 
decreto ministeriale 18 ditémbre 1989, di recepimento della direttiva 89/277/CEE, purché tali indicatori: 


a) siano destimatiyad essere installati sui veicoli in circolazione, e 


b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali vigenti all’atto della prima 
mmatricolazione dei veicoli. 


Art. 4. 


1. L>altegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. 
H\presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 24 settembre 2001 


Il Ministro: LUNARDI 


"#= 
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ALLEGATO 


Gli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato 
dal decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono sostituiti dal’ presente 
allegato. 


-ELENCO DEGLI ALLEGATI. 


ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione, 
Appendice 1: Scheda informativa, 
Appendice 2: Scheda di omologazione; 


Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente. 


ALLEGATO Il: Prescrizioni tecniche. 
ALLEGATO Ill: Regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa 


delle Nazioni Unite (UN/ECE): disposizioni uniformi relative all'omologazione 
degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 


AF 
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ALLEGATO I 


DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE 


1 DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 

1.1. . Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologa: 
zione CE di un tipo di indicatore luminoso di direzione deve essere presentata dal fabbri- 
cante. 

12. Il modello della scheda informativa figura nell’apperidice 1. 

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devonoVessere presentati: 

1.3.1. due campioni, Già dell’indicatore o degli indicatori raccomandati; se lima è 


richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno 
sul lato destro e l’altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essère 
identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o(solo-sul lato sinistro del veicolo; 
nel caso di un indicatore di direzione della categoria 2b,/la domanda di omologazione deve 
essere accompagnata da due campioni delle parti che costitùiiscono il sistema che permette 
di ottenere i due livelli di intensità. 


2. ISCRIZIONI 

2.1. I dispositivi presentati all’omologazione CE devono recare: 

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; 

2.1.2. nel caso di dispositivi con sorgenti,luminose sostituibili: il tipo o i tipi di lampada prescrit- 
ro; e È 

2.1.3. nel caso di dispositivi con‘sorgenti luminose non sostituibili: tensione e potenza nominali. 

22 Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere. apposte. sulla 


superficie illuminante o su una delle superfici -illuminanti del dispositivo e devono essere 
visibili dall’estetrioquando il dispositivo è montato sul veicolo. 


2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l’apposizione del marchio di 
omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all’appendice 1. 


3. RIPASCIO DELL’OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
70/156/CEE. 

SpA Il modello della scheda di omologazione CE figura nell’appendice 2. 

Zid A ciascun tipo omologato di indicatore luminoso di direzione viene assegnato un numero di 


omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non 
può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di indicatore luminoso. 


= 
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34. Quando omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illu- 
minazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione e 
altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che l’indica- 
tore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che cia-- 
scuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnala* 
zione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direàtiva 
particolare ad essa applicabile. . 


4, MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, gli indicatori luminosi di\ditezione conformi 
al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare ufi marchio di omologa- 
zione CE di componente. 


42. Tale marchio è costituito: 
42.1. da un rettangolo all’interno del quale è iscritta la lettera “e” seguita dal numero o dalla 
serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilastiato l'omologazione: 
1° perla Germania | 12, per l’Austria — 
2. perla Francia 13 . peril Lussemburgo » 
3° perl'iItalia > LE 17. perla Finlandia 
4 peri Paesi Bassi ; 18. perla Danimarca 
5. perla Svezia 21 peril Portogallo 
6  peril Belgio 23. perla Grecia 
9° perla Spagna IRL per l'Irlanda 
11 peril Regno Unito 
4.22. in prossimità del rettangolo, dal “numero dell’omologazione di base” definito nella 


sezione 4 del sistema di numierazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, pre- 
ceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento 
recnico significativo della. direttiva 76/759/CEE alla data in cui è stata concessa l’omologa- 
zione CEE. Nella presentedirettiva il numero progressivo è 01; 


4.2.3. ’ dai seguenti simboli àggiuntivi: 


423.1. da uno più ‘numeri corrispondenti, alla categoria o alle categorie alle quali il dispositivo 
appartiene: 1, Aa, 1b, 2a, 2b,3,4,506; 


4.2.3.2. sui dispositivi che non possono essere montati indiscriminatamente su un lato o sull'altro. 
del veicolo, da una freccia indicante in quale posizione deve essere montato il dispositivo 
{la freccia deve essere orientata verso l’esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 
1a, 1b, 2a e 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4, 5 
e 6). Inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera “R” o “L” per indicare il 
Jato destro o sinistro del veicolo; - i 


4.2.3,3, ’ sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due 
luci, la lettera aggiuntiva “D” posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.3.1. 


&3. | Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul trasparente o su uno dei. trasparenti 
della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono 
montate sul veicolo. . 


44, Apposizione del marchio di omologazione 
441. Luci indipendenti: 


Esempi del marchio di omologazione CE figurano nell’appendice 3, figura 1. 


sa 
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44.2. Luci raggrupate, combinate o mutuamente incorporate: 


4.4.2.1.. qualora venga attribuito.un numero unico di omologazione CE, corne previsto al préce- 
dente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa com. 
prendente gli indicatori luminosi di direzione e altre luci, può essere apposto un marchio 

| unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche: 


4.4.2.1.1. un rettangolo all’interno del quale è iscritta la lettera “e” seguita dal numero o dalla serie 
di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4:21); 


4.4.2.1.2. il numero dell’omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2); 


4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia' prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo 
complesso. 


4.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o 
mutuamente incorporate, purché: 


4.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci; 


4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle lucisràggruppate, combinate o mutuamente 
incorporate possa essere rimosso senza rimuovere/tontéemporaneamente anche il marchio di 
omologazione. 


4.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna lucé corrispondente alla direttiva ai sensi della 
quale è stata concessa l’omologazione (CE» di componente, il numero progressivo (cfr. 
seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove»nécessario, la lettera “D” e la freccia prescritta 
devono essere apposti: 


4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata, 


4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente 
incorporate possa essere chiaramente identificata. 


4.4.2.4. Le dimensioni dei vari.elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimen- 
sioni minime prescritte/per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata con- 
cessa l'omologazione cE di componente. 


4.4.2.5. Esempi.di un\Mmarchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o 
mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell’appendice 3. 


44.3. Nel/caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere 
impiegati con altri tipi di proiettori: 


4.4.3.1. \spapplicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2 


4.4:3:2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di 
omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale 
del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spa- 
zio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive 


4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari mar- 
chi di omologazione. 


4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un 
proiettore sono presentati alla figura 3 dell’appendice 3. 


— 75, 
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5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 


SI In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano, le 
disposizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 


6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE . 


6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai 
sensi dell’articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. ; 


6.2. Ogni indicatore luminoso di direzione deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche e 
colorimetriche specificate nei punti 6 e 8(*). Tuttavia, se si trattadi uni dispositivo selezio- 
nato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso 
luminoso (misurata con una lampada standard, come previsto*al punto 7)(*) è limitata, in 
ciascuna direzione considerata, all’80 % dei valori minimi specificati ai punti 6.1 e 6.2(*). 


(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato Il della presente direttiva. 


ne 
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Appendice 1 


Scheda informativa n. ... 
relativa all'omologazione CE in quanto componente degli indicatori luminosi di direzione 
(Direttiva 76/759/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .. J.. ICE) 


Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere ‘un indice del 
contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti..dettagli in 
formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficiénti dettagli. 


Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno 
fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 


- 0. DATI GENERALI 
0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):................... 2 sù 
0.2. Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i: ....... rag iii 
0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:................. IRE cueaggzuda LA iaia ni 
0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del niarchio di 
omologazione: CE... rara pie 
.0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ........... i 
1 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 
1.1 Tipo: ci dispoÙÌitivo”....: scr ia ri iii 
1.1.1 Funzioneti) del dispositivo? Zu. Micia AE 
1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:.............. ei 
1.1.3. Colore della luce emessa o\riflessa: ................. Li figa 
12. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l’identificazione del tipo di dispositivo e 
indicanteli): 


1.2.1. le condizioni-geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di 


1.2.2. l’asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, 
angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non 
applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione. della targa di immatricolazione 


1.2.3. l'a posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:.............................. 
1.24. Ynel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni 


geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricola- 


1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto 


1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l’eccezione delle luci con sorgenti 
luminose non sostituibili, la categoria @ le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una 
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14. Dati particolari 


1,4.1, = Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiaf& 
zione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo 
o uno spazio sia alto che lungo: ................2220 A RR. <cersi 


1.4.2. Nel caso dei proiettori, 


142.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste 


1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a 
sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: ........ ar, A COREA 


1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la(e) sua di montaggio del 


proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo;*se ilyproiettore deve essere 
utilizzato soltanto in quella(e) posizioneli):........ ilrinilezesi Pep, RAZOR Sienna 


1.4.3. » Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione 


1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa 
categoria: .............. Ssuleziazas uarie ssaa ETCTTOE RITO Y ce A FRRI en 


1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di‘arresto e indicatori di direzione della 
categoria 2b), un diagramm4A della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due 
livelli di intensità: ....c-icrizira iii soil PRREOOA VARIE OTT 


1.44, Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle }ararterisciche tecniche relative ai materiali 
dell'ottica catadiottricàr....ci/i ciali /A tria aa RA I 


1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve Specificare se il dispositivo è destinato ad essere 
installato sul veicolo esclusivamente in uria coppia di luci:....... aiiizinne FAQ SREIRI ARRE ie 


IR 
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Appendice 2 


MODELLO 


Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm) 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE 


Timbro dell’amministrazione 


Comunicazione riguardante: 

— l’omologazione(') 

— l’estensione dell’omologazione (*) 
— il rifiuto dell’omologazione(!) 
— la revoca dell’omologazione(') 


di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica(!} per quanto riguarda la direttiva . «+ d. « ACEE, modificata 
da ultimo dalla direttiva .. /.. SCE. 


Numero di omologazione: ............................. veve A ieri ire Rue 
Motivo dell'estensione: ..................v cileni Rei NERO IAT = 
PARTE I 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costrumore): ........... Relais lea 
0.2: | Tipoi;.csprnizianinta SETTERTTETZITI (IS O VUGTEGORA CORR IRINA 
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, sexmarcati sul in tecnica (! 0): RARRORNANETNE 
0.3.1. Posizione della marcatura: Alm ........ RO spadializionti se i 
0.4. Categoria del veicolo(*)(*)ha.....- iu. ee iii ice zi ci eee eee ricci eni ivi iere eni ze iene iciacizcareni 
0.5. Nomee indirizzo del costruttore: ............. ere pntiiaanance 


0.7. Peri componentise lé entità tecniche, posizione e modo di Apposone del marchio di omologazione 


A RR) ae RR 
0.8. Indirizzo dello degli stabilimenti di montaggio: .............e iii pini 
PARTE II 
I ‘Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum) 
2. Servizio recnico incaricato delle prove:.................. LL 
3. Dars-del'verbale di provai. enna 
4. Numero del verbale di PIOVa:: ir aileaaa 
Si Eventuali osservazioni: (vedi addendum) 
6. Luogo: ........ WTA To 


9 
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® 


ERRE ARA SIA ROSEN REI PE POSI PEPATE EA POPPA SE HOPLABRGRDE 
Li Fiemai...--00:n nh LANIER IALIA I dicci i dci a suadannmamasitt ri ftt rtttIAtTEne ere nrberteri 
LA Si allega l'indice del fiaccola di omologazione depentinto preno l'autorità omologante, del quale wi 
può richiedere copia. 


DI Coanorlere la dica aisnide. 

P} Se i sens di sSenvificanizae del ipo comengono da curimri «he non istermuano li desirimione del tipo di ericolà, 
composti è anni morsa di qui ala preve scheda di omolngazione, deri carumori so0o rapprovmiani dal momboto 
"1° Lal en: ABSINZIITÀ 

1) Delli sell'allegsco I, pare A della dirertima POMISATER. 


Adieu alla scheda di cmalogazione CE n. ... 
tonsttnemte l'omologazione n quanto componenie di un dapostiivo di iBuminazione dio di segnalazione 
luminona per quante riguarda la diceria [le direntive) T&/7S5ANCEE, I&FPSEBNCEE, FOTISNCEE, AGMEONCEE, 
FOTENCEE, TWTENCEE, FRISMBNICEE, TIISSSNCEE e FIISAONCEE(I, modificana(e) da ultimo dallate) 

direerivafel... 

L Ale informasioni 
IL. Laddove applicabile, indicare per cisaciona luce 
b.i.1. la cacegoria {le conegorie) del disponicimo (aes chriporriltivi)e o... cs-ccaeccnnca cana caiiiiianti 
Li RESET SIR IR A " 


III 3 colore della luer emi o nflenia:.. PRETESE S RAMPE i gia 
DIAL Omologazione cuci per dl slo uo cone pezzo di icanbio per vci giù ia soluzione 
1" 


LI Informazioni specifiche relative a darrinazi tipi di Siposhivi di iBuminazione è di segnalazione 


{{ 


ita, SA re pie ire lori den Si i i 


LA 

$i Disegni 

$i. Bel eno dei dixpositivi di buminazione della targa di n Nan il disegno mus: 
qual allegano, indica le condizioni prometriche di omaggio 2 merone riparto 
allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della 
ila; 

13 nel caso dei catadiottri: il digno n... qui allegaro, indica le condizioni gromeiriché di montaggio 
del dispositivo val rriesto; 


SLA ritirarsi ge panta promaerdigonn pe pietre soa Qui 
allegare, ladica le condizicai pevenenriche di moesaggio del dispositivo mul veicolo, nceché Fase e il 
combo di niferieento del dispositivo. 


si Rae pla ee i Peo la AE e PESARO 
dell'alleguro I della dliremiva FETELNCEE:..-...-.-----.-------a0ccnazananananane 


ba dicitura siate 
Hel caso & baci con iceperttà hemisona non sosinalizie, Lodicare d sso + la porensa cile delle sorgente 
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Appendice 3 


ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE 


Figura 1 


az5mm 


011471_E 
—— 


Îl dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui-raffigurato è un indicatore luminoso di dire- 
zione della categoria 4, omologato in Germania {el) ai serisi della presente direttiva (01) con il numero. 
di omologazione di base 1471, che può essere urilizzato)anche in un insieme di due luci. La freccia è 
orientata verso la parte anteriore del veicolo. 


La direzione verso la quale è orientata la freccia sul marchio di omologazione, secondo la categoria del 
dispositivo, è indicata qui di seguito. 


Categorie 3, 4, 56 6 Categorie 2a e 2b 


Caregorie 1, la e 1b 


Ri 
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Figura 2a 


Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due 0 
più luci siano parte dello stesso insieme 


(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non 
fanno parte del marchio di omologazione) 


MODELLO A 


MODELLO B 


89 
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MODELLO C 


R 2a 1A 
02 0/02 


Nota: I tre esemi di marchi di omologazione, modelli A, B &C,rappresentario tre possibili varianti di marcatura di 

° un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso 
insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione 
indica che il dispositivo è stato omologato in Gerfiania (el) con il numero di omologazione di base 1712 e 
comprende: 


un catadiortro della classe I A omologato înconformità: della direttiva T6/757ICEE del di numero 
progressivo 02; 


un indicatore di direzione posteriore! della categoria 2a omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE 
del Consiglio, numero progressivo 01; 


una luce di posizione posteriore=rossa (R), omologata in conformità dell'allegato Il della direttiva 
76/758/CEE, numero progressivo 02; 


una luce posteriore per nebbiaXF) sadici in conformità della diienira 771538CEE del Consiglio, pro- 
gressivo 00; 


un proiettore di retromarcia {AR} omologato in conformità della direttiva 77/5 39/CEE del Consiglio, numero 
progressivo 00; 


una luce di arresto a’ due livelli di intensità (S2) omologata in conformità dell’allegato Il della direttiva 
76/758/CEE, numero progressivo 02; 


un dispositivo d'illuminazione della rarga di immatricolazione posreriore (L} omologato in conformità delia 
direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00. 


= gg 
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Figura 2b 


Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cul'dieo 
più luci siano parte dello stesso insieme 


(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non 
fanno parte del marchio di omologazione) 


MODELLO A 


MODELLO B 


02 A 02 HCRPL 02BPL011a 
| . 


MODELLO Co 


_ g4_- 
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MODELLO D 


02 BPL 01 fa 


02 A 30 7120 02 HCR PL 
—» ei) <—» 


Nota: 1 quattro esempi di marchi di omologazione, modelli AB) C)e D, rappresentano quattro possibili varianti di 
marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte: 
dello stesso insierne di luci raggruppare, combinare o\mutuamente incorporate. Il presente marchio di omolo- 
pazione indica che il dispositivo è stato omologatorin.Gérmania (e1) con il numero di omologazione di base 
1720 e comprende: 


una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformicà Roe Il della dirertiva 76/758/CEE, 
numero progressivo 02, per installazione a sinistra; 


un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida sia a destra ‘che a sinistra e con fascio 
abbagliante avente un’intensità massima compresa tra 86 250 cd und 101 250 candele (come indicato dal 
numero “30”), omologato in conformità dell’allegaro V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02 e 
avente un trasparente di materia ‘plastica (PL); 


un proiettore fendinebbia anteriore?(B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero pro- 
gressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL); 


un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della ditertiva 76/759/CEE, 
numero progressivo 01.° 
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Figura 3 


Luce mutuamente incorporata o-raggruppata con un proiettore 


30 HCR_ CR ta 
04. 01 04 

7120 

7122 


L’esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato. a vari tipi di proiettori, 
ovvero: 

‘un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad/èntràmbi i sensi di circolazione e con un fascio 
abbagliante avente un’intensità massima compresa tra 86/250 e 111250 candele (come indicato dal 
numero “30”), omologato in Germania (el) con il numero di omologazione di base 7120 in confor- 
mità dell’allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con 
un indicatore luminoso di direzione anteriore onìélogato in ‘conformità della direttiva 76/759/CEE.. 
numero progressivo 01; 
oppure: 
un proiettore con un fascio anabbagliante € un fascio abbagliante, dio a entrambi i sensi di circo- 
lazione e omologato in Germania (el) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell’alle- 
gato ll della direttiva 76/761/CEE; numero progressivo 01, mutuamente IOCOEPORAA con lo stesso 
indicatore luminoso di direzione anteriore di cui sopra; 
oppure: 
uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola. 

Il corpo principale del/proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio: 


==> > 


oi 04 . 04 


@1 | ei 


(7120 7120 


— EE 
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ta CR CR 
01. 01 01 


122 7122 


== 
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ALLEGATO II 


PRESCRIZIONI TECNICHE 


1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e 5-8 e agli allegati 1, 4 e 5 del regolàmento 
n. 6 dell’ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti: 


— la serie di modifiche 01 inclusi i supplementi 1-5 alla serie 01 e varie correzioni(1); 
— il supplemento 6 alla serie di modifiche 01 (2), 
— il supplemento 7 alla serie di modifiche 01 (3), 


ad eccezione di quanto segue: 
1.1. dove si fa riferimento al “regolamento n. 48”, si deve intendere “dirertiva,76/756/CEE”, 


1.2. dove si fa riferimento al “regolamento n. 37”, si deve intendere “allegato VII della direttiva 
76/761V/CEE”. 


(1) E/ECE/324 } 
E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. S/Rev. 2 


(%) E/ECE/324 } 1 : 
E/ECE/TRANS/S05 Rev, 1/Add. S/Rev. 2/Amend. 1 


(3) TRANS/WP.29/518». 
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ALLEGATO Ill 


Regolamento n é della Commitzione sconomica delle Nazioni Unite (UNJECE): 
disposizioni uniformi relucve all'mologazione degli ico di direzione dei veicoli a motore 
e 
LL DEFINIZIONI 
Ai fini del presente regolamento: 


LL Per «indicatore di direzione» si intende un dispositivo montato su un veicolo a motore 0 su 
un rimorchio che viene azionato dal conducente per segnalare la sua intenzione di cambiare 
la direzione in cul il veicolo si sta muovendo. Îl presente regolamento si applica unicamente 
agli indicatori luminosi fissi a intermitenza le quale è onensta mediante l'alimentazione 
intermizzente della corrente elettrica alla lampada. 


LL AI presente regola: si le definizioni del n. 48 e delle relative 
serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della di omologazione. 


1.3 Per « PIA ai desne de or irene di ione i Indiana che eno ta 
loro nei seguenti asperti 


— il marchio di fabbrica o commerciale, 


— lecaratteristiche del sistema ottico (livello di intensità, ampolo di distribuzione della luce, 
CEL. 


— lu categoria degli indicatori di direzione, 
= ilcolore della lampeda a incandescenza. 


i [MANDA DI OMOLOGAZIONE 


LI La domanda di omologazione di un tipo di indicatore di direzione deve essere presentata dal 
titolare del marchio di fabbrica o commerciale 0 dal suo mandatario, 


Nella domanda si deve specificare a categoria, 0 a delle categorie 1, la, 1b, 2a, 
Db. 1,4 Lo SORIA SIM appartiene l'indicat Arata aiar 


della categoria 2, se ha un fivello di intensità (categoria 23) 0 due kvelli di intensità 
Ginpona Di ele ricezione di Forzione pai enre silla ace Lie age i a 
lampade della stessa categoria. 


22 Per ciascun tipo di indicatore di direzione, la domanda di omologazione deve essere corredata 


di quanta segue: 
221 in tre esemplari, sufficientemente dettagliati del 
Digi ne nei ale cinesi te la posizione in cui l'indicaore 


prove 
come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0%, angolo verticale V = 09) ed il punto che 
deve essere preso come centro di riferimento per le prove suesse. 


Nei disegni deve essere indicata lo Sprea peer par aaa di omielopalne STRaDoA 
aebltzionali rapetia al cechi comeesnti B irechio di crnelagatione. 


222. NI RENE Dave RISI ql periti pericolo fe cepri dle ipa a 
incandescenza previste, ad eccezione delle lampade provviste di sorgenti luminose non 
sostituibili: ogni categoria di lampada a incandescenza deve essere una di quelle indicate al 
regolamento n, 37, 


223, e pi lion di rai A cali Dia dgrnaioa è plain le 
cararteristiche del sistema che permettono di ottenere i due livelli di intemsinà. 


_ g9_- 


29-11-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 278 


sunt 


2.2.4, Due campioni; se l'omologazione è richiesta per dispositivi che non sono identici mé 
simmetrici e idonei per essere montati uno sul lato destro e l’altro sul lato sinistro del veicolo, 
i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato 
destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore della categoria ‘2b, Ja 
domanda deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costimiiscono il-sistema 
che permette di ottenere i due livelli di intensità. 


3. ISCRIZIONI 


I dispositivi presentati all'omologazione devono recare: 


3.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante; questa iscrizionèdeve essere chiaramente 
leggibile e indelebile; 
3.2. l'indicazione, chiaramente leggibile e indelebile, della categoria d delle categorie di lampade a 


incandescenza prescritte; questa disposizione non si applica alle lampade con sorgenti 
luminose non sostituibili; 


33. presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione e dei 
simboli addizionali prescritti al paragrafo 4.2 che Segue; questo spazio deve essere indicato 
nei disegni di cui al precedente punto 2.2.1; 


3.4, nel caso di dispositivi con sorgenti luminose)nion sostituibili, l'indicazione della tensione e - 
della potenza nominali. 


4. OMOLOGAZIONE 
4.1. Disposizioni generali 
4.1.1. L'omologazione è coricessà se due dispositivi presentati per l'omologazione in conformità del 


punto 2.2.4 soddisfano le disposizioni del presente regolamento. 


4.1.2. Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano le prescrizioni di 
vari regolamenti)allegati all'accordo del 1958, può essere apposto un unico marchio di 
omologazione internazionale, a condizione che ciascuna delle luci suddette non sia 
raggruppata; Combinata o mutuamente incorporata con una o più luci che non soddisfano 
alcuno/di questi regolamenti. 


4.1,3. A.ciascun tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre 
(in\questo caso 01, corrispondenti alla serie 01 di modifiche, entrate in vigore il 27 giugno 
1987) indicano la serie contenente le modifiche tecniche sostanziali più recenti apportate al 
regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una stessa Parte contraente non può 
assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo disciplinato dal presente 
regolamento. Gli indicatori di direzione di categorie diverse possono recare un unico numero 
di omologazione se formano un insieme di luci. 


VIA. La concessione, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione o la cessazione 
definitiva della produzione di un tipo di dispositivo ai sensi del presente regolamento 
vengono comunicate alle Parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente 
regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell'allegato 2 del presente 
regolamento. 


4.1.5. Ogni dispositivo conforme al tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, 
nello spazio di cui al precedente punto 3.3, in aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 
o 3.4, rispettivamente, un marchio di omologazione ai sensi dei punti 4.2 e 4.3 che seguono. 
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4.2. Composizione del marchio di omologazione 
Il marchio di omologazione è costituito da: 
4.2.1. un marchio di omologazione internazionale che comprende: 


4.2.1.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta a lettera «E» seguita dal numero distintivo/del paese 
che ha rilasciato omologazione (1); 


4.2.1.2. il numero di omologazione di cui al punto 4.1.3; 
4.2.2. il seguente simbolo (o simboli) aggiuntivi: 


4.2.2.1. uno più dei numeri 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6, a seconda se.il dispositivo appartiene a 
una o più delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 per lequali l'omologazione è chiesta ai 
sensi del punto 2.1; 


4.2.2.2. sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sul lato destro o sul lato 
sinistro del veicolo, da una freccia indicante ini quale posizione deve essere montato il 
dispositivo (la freccia deve essere orientata versò Î'esterno del veicolo per i dispositivi delle 
categorie 1, la, 1b, 2a e 2b e verso la parté ‘anteriore del veicolo per i dispositivi delle 
categorie 3, 4, 5 e 6); inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera «R» 0 «L» 
per indicare il lato destro o sinistro del veicolo; 


4.2.2.3. sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due 
luci, la lettera aggiuntiva «D» posta a déstra del simbolo di cui al punto 4.2.2.1. 


4.2.2.4. Le due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di modifiche in vigore alla 
data di rilascio dell'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, possono essere apposte 
in prossimità dei sopracitati.simboli aggiuntivi. 


4.2.2.5. 1 marchie isimboli‘di.cùi ai precedenti punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere apposti in modo 
chiaramente leggibile indelebile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo. 


4.3, Apposizione del’marchio di omologazione 


43.1. Luci indipendenti 


Nell'allegato 3, figura 1 del presente regolamento è presentato un esempio di marchio di 
omologazione con i sopracitati simboli aggiuntivi. 


(') 1\per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’iralia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7-per 
l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 perla Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 
13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la 
Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la 
Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per 
l'Estonia, 30-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine 
cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a 
motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni 
del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, I numeri così assegnati 
saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite. 
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4.3.2. Luciraggruppate, combinate o mutuamente incorporate 


4.3.2.1. Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano le prescrizioni di 
vari regolamenti, può essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale 
costituito da un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero 
distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione. Detto 
marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o 
mutuamente incorporate, purché: 


4.3.2.1.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci; 


4.3.2.1.2. nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incotporate che trasmette 
la luce possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente /anche il marchio di 
omologazione. 


4.3.2.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente‘al'tegolamento ai sensi del quale 
è stata concessa l'omologazione, unitamente alla corrispondentè serie di modifiche contenenti 
le modifiche tecniche sostanziali più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata 
concessa l'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, devono essere apposti: 


4.3.2.2.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata, 


4.3.2.2.2. oppure raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o 
mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata. 


4.3.2.3. Le dimensioni dei vari elementi di utò marchio di omologazione unico non devono essere 
inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal 
regolamento ai sensi del quale l'omologazione è stata concessa. 


4.3.2.4. A ciascun tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Una Parte contraente 
non può assegnare lo stessoviumero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o 
mutuamente incorporate ‘disciplinate dal presente regolamento. 


4.3.2.5. Nell’allegato 3, figura ? del presente regolamento sono presentati esempi di marchi di 
omologazione dellè<Iici raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, con tutti i 
sopracitati simboli aggiuntivi. 


4.3.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere 
impiegati comaltri tipi di proiettori: 


si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.2. 


4.3.3.1. Inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di 
omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del 
proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio 
prescritto al punto 3.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive. Se 
tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi 
di omologazione. i 


4:3.3.2.  Nell'allegato 3, figura 3 del presente regolamento sono presentati esempi di marchi di 
omologazione di luci mutuamente incorporate con un proiettore. 


Dì SPECIFICAZIONI GENERALI 
DA: Ogni dispositivo presentato deve soddisfare le specificazioni di cui ai successivi punti 6 e 8. 


SaR, A 
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I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di 
impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il 
loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dal 
presente regolamento. 


INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA 


Lungo l’asse di riferimento, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 
2b, 3 0 4, e in direzione A, conformemente all'allegato 1, nel caso degli indicatori di‘direzione 
delle categorie 5 e 6, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due dispositivi’presentati 
deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo qui©sotto definiti: 
L'installazione sui veicoli a motore e sui loro rimorchi degli indicatori di direzione anteriori 
delle varie categorie è prevista dai regolamenti relativi all'installazioné\d&i dispositivi di 
illuminazione e di segnalazione luminosa (regolamenti nn. 48 e 53). 


Valori massimi ind in condizioni 


di utilizzazione 
i 7 ; Intensità Lala luce totale per 
Indicatore di categoria (!) PETE sini . c- done 
umica il marchio Dè tt pa 
(vedi punto 4 253) 
4.2.2.3) ° 
1 700) 490(2) 980(2) 
la IS 6000) 600(2) 1120(2) 
ib 860(2) 600(2) 1200(2) 
Za 350 350 350 
- 2b di giomo 700(2) 490(2) 980(2) 
2b di notte 120(2) 843 (2) 168 (2) 
3 anteriori 700) 490(2) 9802) 
3 posteriori 200 140 - 280 
4 anteriori 7000) | 4900) 980() 
4 posteriori 200 140 280 
5 200 280 
6 200 | . 280 


(1) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme di due luci moltiplicando per 1,4 il 
valore prescritto per una luce unica. 

{?)_Se\Gn insieme di due luci aventi la stessa funzione sono, ai fini del montaggio sul veicolo, considerati 
una «luce unica» (secondo la definizione del regolamento n. 48 e della relativa serie di modifiche in” 
vigore alla data della domanda di omologazione), ciascuna delle singole luci che costituiscono la 
«luce unica» deve rispettare l'intensità minima prescritta e le due luci insieme non devono superare 
l'intensità massima ammissibile (colonna di destra della tabella). Nel caso di una luce unica, ciascuna 
delle singole luci deve rispettare l'intensità minima prescritta: l'intensità massima ammissibile non 
deve essere superata dall'insieme di due luci (colonna di destra). Nel caso di una luce unica avente 
più di una sorgente luminosa: la luce deve soddisfare l'intensità minima prescritta in caso di guasto 
di una sorgente luminosa; tuttavia, negli indicatori di direzione anteriori o posteriori, il 50 % 
dell'intensità minima nell’asse di riferimento della luce è considerato sufficiente a condizione che la 
scheda di comunicazione contenga una nota in cui si dichiara che la luce è destinata ad essere 
utilizzata soltanto in un veicolo munito di avvisatore per indicare l'eventuale guasto di una 0 più 
sorgenti luminose e, quando tutte le sorgenti luminose sono accese, l'intensità massima specificata 
per una luce unica può essere superata a condizione che essa non rechi il marchio «D» e che non sia 
superata l'intensità massima specificata per un insieme di due luci (ultima colonna). 
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6.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato 1 del 
presente regolamento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due dispositivi presentati; 


6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui 
all'allegato 4 del presente regolamento, deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di 
cui al punto 6.1 per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata 
direzione; 


6.2.1.1. contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1, per gli indicatori di direzione posteriori 
delle categorie 4 e 5 è prescritto un valore minimo di 0,6 cd nella totalità dei campi specificati 
nell'allegato 1; 


6.22. in ogni direzione dello spazio da cui il dispositivo può essere osservato; fion deve superare il 
massimo specificato al punto 6.1. 


6.2.3. Inoltre, 


6.2.3.1. in tutta l’estensione dei campi definiti negli schemi dell'allegato 1, l'intensità della luce emessa 
deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della‘categoria 1b, almeno pari a 0,3 cd per — 
i dispositivi delle categorie 1, la, 2a, 3, 4 anteriori e‘per quelli della categoria 2b di giorno, e 
almeno pari a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte; | 


6.2.3.2. peridispositivi delle categorie 1 e 2b di notte*e per i dispositivi delle categorie 3 e 4 anteriori, 
l'intensità della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti + 10°H e + 10°V 
{campo di 10°) non deve superare i seguenti valori: 


Valori massimi in cd al di fuori del campo di 10° 


Indicatori di categoria Luce {unica) recante | Totale per l'insieme 
Luce unica il marchio «D» di due luci 
(vedi punto 4.2.2.3) | (vedi punto 4.2.2.3) 


2b di notte 100 140 


1,3e4 400 


Tra i limiti del campo di 10° (® 10°H e + 10°V) e il campo di 5° (+ 5°H e * 5°V), i valori 
massimi ammissibili dell'intensità sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al 
punto 6.K 


39 


6.2.3.3. Per. dispositivi delle categorie la e 1b, l'intensità della luce emessa al di fuori dalla zona 
delimitata dai punti * 15°H e + 15°V (campo di 15°) non deve superare i seguenti valori: 


Valori massimi in cd al di fuori del campo di 15°. 
Indicatori di categoria Luce (unica) recante 
il marchio «D» 
(vedi punto 4.2.2.3) 


Totale per l’insieme 
di due luci 
| (vedi punto 4.2.2.3} 


Luce unica 


la 250 350 


400 


Tra i limiti del campo di 15° (+ 15°He + 15") e e il campo di 5° (+ 5°He + 5°V), i valori 
massimi ammissibili dell'intensità sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al 
punto 6.1. 
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6.2.3.4. Devono essere osservate le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 del presente regolamento 
sulle variazioni locali d’intensità. 


6.3. Le intensità devono essere misurate con lampada o lampade ad incandescenza permanenté® 
mente accese. : 
64. Peri dispositivi della categoria 2b, il ritardo tra il momento in cui il circuito è chiuso è quello 


in cui l'intensità luminosa misurata sull'asse di riferimento raggiunge il 90 % del valore 
misurato conformemente al precedente punto 6.3 deve essere misurato nelle condizioni di 
utilizzazione sia diurna che notturna. 


Il tempo misurato per l'utilizzazione notturna non deve superare quelloXmisurato per 


l'utilizzazione diuma. 
6.5. L'allegato 4, cui si riferisce il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da 
applicare. 
7; PROCEDURA DI PROVA 
71. Tutte le misurazioni sono effettuate con lampade campiofie a incandescenza, incolori o color 


giallo ambra, della categoria prevista per il dispositivo e regolate in modo da emettere il 
normale flusso luminoso prescritto per queste categorie dilampade. 


TARE Tutte le misurazioni relative alle luci con sorgénti)luminose non sostituibili (lampade a 
incandescenza e altre) sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 Vo 28,0 V. 


Per le sorgenti luminose con sistema di alimentazione speciale, le tensioni di prova sono 
applicate ai connettori di ingresso di tale sistema. 


Il laboratorio incaricato delle prove può esigere che il fabbricante fornisca il sistema di 
alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose. 


72. Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per i quali è stato utilizzato un 
sistema addizionale (!) per ottenere l'intensità notturna, la tensione applicata al sistema per 
misurare l'intensità notturria, deve essere la stessa di quella applicata alla lampada ad 
incandescenza per misurafe.l'intensità diurna. 


73. 1 bordi verticali e oriZzofìtali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione 
‘ luminosa (punto 1.2.2).devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento 

(punto 1.2.5). 

è. COLORE DELLA\LUCE EMESSA 
Il colorevdella luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato 5 
del présente regolamento. 

9. © MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI INDICATORE DI DIREZIONE 
DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI 


9.1 Ogni modifica del tipo di indicatore di direzione deve essere segnalata al servizio 
amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. In questo caso, il servizio può: 


LO DÒ ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un'incidenza negativa di rilievo e 
che in ogni caso il dispositivo soddisfa ancora le prescrizioni applicabili; oppure 


9.1.2. richiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle 
prove. i 


(1) Le condizioni di funzionamento e installazione di questo dispositivo addizionale sono definite da particolari 
prescrizioni. 
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9.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono 
essere comunicati alle Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento; 
secondo la procedura di cui al punto 4.1.4. 


9.3. L'autorità competente che ha rilasciato l'estensione dell'omologazione attribuisce un nitméro 
di serie a ogni estensione e ne informa le altre Parti dell'accordo del 1958 che applicano il 
presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che 
figura nell'allegato 2. 


10. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite 
nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev..2he soddisfare i seguenti 
requisiti. 


10.1. Gli indicatori di direzione omologati a norma del presente regolamento devono essere 
costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato e rispettare le prescrizioni di cui ai 
precedenti punti 6 e 8. 


10.2. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi relativi 2lle procedure di controllo della 
conformità della produzione stabiliti all'allegato 6,del presente regolamento. 


10.3. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi‘di campionamento da parte di un ispettore 
stabiliti all'allegato 7 del presente regolamento, 


10.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di 
controllo della conformità applicati presso ogni stabilimento di produzione. La frequenza 
normale delle verifiche è di una ogni due anni. 


11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


11.1. L'omologazione di un tipò»di dispositivo rilasciata ai sensi del presente regolamento può 
essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra. 


112 Se una delle Parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca 
un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre Parti 
contraenti che applicano il presente tegolamento per mezzo di una scheda di comunicazione 
conforme almodello che figura nell'allegato 2. 


12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE 


Se il detentore di un’omologazione cessa completamente la produzione di un dispositivo 
omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato 
l'omologazione, la quale, a sua volta, informa le ‘altre Parti dell'accordo del 1958 che 
applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al 
modello che figura nell'allegato 2. 


IVA DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI 
OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 


Le Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al 
Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove 
di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, ai quali devono 
essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca 
dell'omologazione rilasciate da altri pacsi. 
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14. DISPOSIZIONI PROVVISORIE 


14.1. A decorrere dall'entrata in vigore della serie 01 di modifiche al presente regolamento, le Parti 
contraenti che lo applicano non possono rifiutare l'omologazione ai sensi del presente 
regolamento, quale modificato dalla serie 01 di modifiche. 


14.2. Dopo un termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di cui al punto 14.1, le Parti 
contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione soltanto 
se il tipo di dispositivo soddisfa i requisiti del presente regolamento, quale modificàtò dalla 
serie 01. 


14.3. Gli indicatori di direzione anteriori delle categorie la e 1b, di cui al punto6.1X del presente 
regolamento quale modificato, possono essere prescritti soltanto tre anni dopo la data di 
entrata in vigore del presente regolamento e, a partire da quella data, soltànto per i nuovi tipi 
di veicoli per i quali l'omologazione ai sensi del regolamento n. 48 èchiesta per nuovi 
modelli o modifiche del modello o della forma della carrozzeria che initidono sulle dimensioni 
degli indicatori di direzione anteriori e sulla loro posizione intelazione ai proiettori 
anabbaglianti o alle luci antinebbia. 


Le omologazioni concesse per gli indicatori di direzione dellercategorie 4 e 5 a norma del 
presente regolamento nella sua forma originale, non medificata, cessano di essere valide 
cinque anni dopo l’entrata in vigore della serie di 01 di modifiche del presente regolamento, 
a meno che una Parte contraente che ha rilasciato l'omologazione notifichi alle altre Parti 
contraenti che applicano il presente regolamento hie)il tipo di indicatore di direzione 
omologato soddisfa anche i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla 


serie 01. 
14.4. Le Parti dell'accordo che applicano il presente tègolamento: 
14.41. continuano, dopo la data sopra indicata--a riconoscere le omologazioni concesse in 


conformità della versione originale del presente regolamento ai fini dell'installazione dei 
dispositivi di sostituzione nei veicoli in circolazione; 


14.4.2. possono rilasciare l’omologaziorne\dèi dispositivi sulla base della versione originale del 
presente regolamento, a condizione che i dispositivi siano destinati ad essere installati sui 
veicoli in circolazione quali dispositivi di sostituzione e che non sia tecnicamente fattibile che 
i dispositivi in questione possano soddisfare i nuovi requisiti contenuti nella serie 01 di 
modifiche. 


14.5. Le omologazioni degliindicatori di direzione delle categorie 1, 2a, 2b e 3 rilasciate a norma 
del presente regolamerito nella sua forma originale (serie 00) fino alla data di cui al punto 14.2 
rimangono valide dopo questa data. 


n pg 
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ALLEGATO 1 


Categorie degli indicatori di direzione: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spazialé»degli 
indicatori di direzione di dette categorie (!) 


In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale degli indicatori di direzione Sono di 15° al 
di sopra e di 15° al di sotto del piano orizzontale; tuttavia, nel caso degli indicatori di direzione della categoria 6, 
sono di 30° al di sopra e di 5° al di sotto del piano orizzontale. i 


Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale: 

Categorie 1, la e 1b: indicatori di direzione destinati alla parte anteriore del veicolo: 

Categoria 1: destinati ad essere utilizzati a una distanza non inferiore a 40 mm dal proiettore; 

Categoria 1a: destinati ad essere utilizzati a una distanza superiore a 20 mm ma inferiore a 40 mm dal proiettore; 


Categoria 1b: destinati ad essere utilizzati a una distanza inferiore a 20‘mivdal proiettore. 


Asse di riferimento 


Veicolo 


Categoria 2a: Indicatori di direzione con un livello d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo. 


Categoria 2b: Indicatori.didirezione con due livelli d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo. 


Direzione 
di marcia 


Asse di riferimento 


(5) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul Jato destro del veicolo. Le 
frecce sono rivolte verso la parte anteriore del veicolo. 
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Categoria 3: Indicatori anteriori-laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito soltanto di questa categoria 
di indicatori di direzione. 


Veicolo 


Categoria 4: Indicatori anteriori-laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito anche di indicatori di 
direzione della categoria 2a 0 2b. 


4 
Veicolo 


Asse di riferimento 
10° 


e _=>> ste 


muurasen noe 


ss° 


15) 
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Categorie 5 e 6: Indicatori laterali supplementari destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito anche di indicatori 


di direzione delle categorie 1, 1a 0 lb e 2a 0 2b. 


Asse di riferimento 


VI 
Direzione 
di marcia 
Veicolo 
5s° 
CL] 
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ALLEGATO 2 
Comunicazione 


[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)} 


(1) 
Nome dell'amministrazione: 


relativa a: (2) RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE 
ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE 

RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE 

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE 

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE 


di un tipo di indicatore di direzione ai(sensi del regolamento n. 6. 


N. di omologazione: ......... Dazieri N. distensione: ....-.000ricciionini seine 
k Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo: .......................--..00... Diaiifaiali 
2. lege data dal fabbricante al tipo di dispositivo: .............-..00- ir 
3; Nome e indirizzo del fabbricante: ................ ceci asi 
4.0. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ............. WR 0) 
5. Presentato all'omologazione il: ............-... Lie iieriire nere 
6. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: ...................-.-- ii 
7. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio Teenica: CRI RI 


(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni del presente regolamento 
relative all'omologazione). 
{2) Cancellare la dicitura inutile. 
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8. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: .............. cere 


9. Descrizione-condsa (1): «ili ei eni 


Categoria: 1, 1a, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6,7 


Numero e categoria della o della lampada a incandescenza: ..............00 00 
10. Posizione del marchio di omologazione: ................c... 0 rrerre cere re nie Rein 
11. Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione: ............. e AT 
12. Omologazione concessafrifiutatafestesafrevocata (2): ............---- Ai 
13. RR e CE 
14, Data: cisl api ripaniiaa fida ari i eredita pa 
15. FIMMiai siii ra gare Ri A aaa i 
16. È allegato alla presente comunicazione l'elenco dei docuffîenti presentati al servizio amministrativo che 


ha rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta. 


(1) Perle luci con sorgenti luminose non sostituibili, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose. 
«(2) Cancellare la dicitura inutile. 
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ALLEGATO 3 


Esempi di marchi di omologazione 


216 _& 


a=5mmmin. 


Il dispositivo recante il marchio di omologazione qui raffigurato appartiene alla categoria 4 (indicatore di direzione 
anteriore-laterale), è omologato in Italia (E3) con il numero 216-e.può essere utilizzato anche in un insieme di due 
luci, La freccia indica l'orientamento per il montaggio di questo dispositivo, che non può essere montato 


indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro del veicolò. La freccia è orientata verso la parte anteriore del 
veicolo. 


Il numero che precede il simbolo «4 D» indica chie l'omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n.° 6, 
quale modificato dalla serie 01. 


Direzione di orientamento delle frecce nelimarchio di omologazione, conformemente alla categoria del dispositivo: 


Categorie 3, 4,5e6 


y 


Categorie 1, lale Tb Categorie 2a e 2b 


7 


Nota: Il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi devono essere collocati in prossimità del cerchio, sopra o 
sotto la lettera «E», oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi 
sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. L'uso dei numeri romani deve essere evitato 
per non creare confusione con altri simboli. 


Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate quando due o più luci fanno 
parte dello stesso insieme. 
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Figura 2 


Le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma di un dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte 
del marchio di omologazione. 


Modello A 


Modello B 


Nota: 1 tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti della marcatura 
di un dispositivo di illuminazione nel caso in cui due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, 
combinate o mutuamente incorporate. 


si 
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Essi indicano che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 3333, 
comprendente: 


un catadiottro della classe I A, omologato in conformità della serie 02 di modifiche del regolamento n. 3; 


un indicatore luminoso di direzione posteriore, della categoria 2a, omologato in conformità della serie) 01 di 
modifiche del regolamento n. 6; 


una luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 7; 
una luce posteriore per nebbia (F), omologata in conformità del regolamento n. 38 nella versione originale; 
un proiettore di retromarcia (AR), omologato in conformità del regolamento n. 23 nella vérsione originale; 


una luce di arresto con due livelli di intensità (52), omologata in conformità della serie 01 di modifiche del 
regolamento n. 7. 


@«——— 


01AÀ 02HCR 
===>» 
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Nota: ] tre esempi sopraindicati rappresentano un dispositivo di illuminazione comprendente: 
una luce di posizione anteriore, omologata in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 7; 


un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante.avente 
un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele, omologato in conformità della serie 02 di modifiche 
del regolamento n. 20; 


un proiettore fendinebbia anteriore, omologato in conformità della serie 02 di modifiche del regolamento n. 19; 


un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della serie 0l.dî modifiche del 
regolamento n. 6. 


Luce mutuamente incorporata con un proiettore 


Figura 3 


la HCR, CR 
30(E DOTE 04” 01° 
17720. 
17122 


L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destiriato ad essere utilizzato in vari tipi di proiettori, ovvero; 


un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio anabbagliante 
avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele, omologato in Germania (E1) in conformità del 
regolamento n. 8, quale modificato dalla serie 04 di modifiche, il quale è mutuamente incorporato con un indicatore 
di direzione anteriore omologato in conformità della série 01 di modifiche del regolamento n. 6; 


oppure: un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio abbagliante, 
omologato in Germania (E1) in conformità del regolamento n. 1, quale modificato dalla serie 01 di modifiche, il 
quale è mutuamente incorporato con lo stessò indicatore di direzione sopra indicato; 


oppure: uno dei due indicatori di direzione di cui sopra, omologati come luce unica. Il corpo principale del proiettore 
deve recare l’unico numero di omologazione valido, ad esempio: 
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a 4 
Misure fotometriche 
Li METODI DI MISURA 
1. — Durantele misure fotometriche, un'adeguata schiealuna deve evitare riflessi parassiti. 
12. sa 2 di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere/eseguite in modo tale 
121. la distanza di misura sia tale che si possa applicare ja legge dell'inverso del quadrato della distanza; 
1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricévitore, visto dal centro di riferimento 


della luce, sia compresa tra 10" e 1° 


12,3, l'intensità minima prescritta per una determinata direzione-di osservazione è soddisfatta qualora questa 
intensità venga otrenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione 
di osservazione medesima. — | 


2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA 


— indicatori di direzione delle categorie 1, la, 1b, 2a, 2b, 3,4 5 


10 2 o —— 20 
5 o" 20 70 — -— % 10 
| i 
0° 35 —— 90 —— 100——— 90 —— 35 VI 
5 20 70 20 10 
10 20 | 10 
20° 10° se 0° so 


10° 20° 
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— Indicatori di direzione della categoria 6 


(lato esterno del veicolo) 


La direzione H = 0° e V.= 0° vorrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela 
al piano longitudinalemediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per 
il centro di riferimeritoTvalori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità 
minime in percentuale, di quelle richieste nel quadro di cui al punto 6.1: 


in direzione H = 0° e V = 0° per le categorie 1, 1a, Ib, 2a, 2b, 3 e, per la categoria 4, soltanto in avanti; 
in direzione’ H = 5° e V = 0° per la categoria 6. 


All'interno del campo di ripartizione luminosa di cui al punto 2, indicato in modo schematico in forma 
di reticolo, la configurazione della luce dovrebbe essere sostanzialmente uniforme, in quanto l'intensità 
della luce in ciascuna direzione di una parte del campo formato dalle linee del reticolo deve soddisfare 
almeno il valore minimo più basso indicato come percentuale nelle linee del reticolo che circoscrivono 
la direzione in questione. 


MISURAZIONE FOTOMETRICA DELLE LUCI CON VARIE SORGENTI LUMINOSE 


Le prestazioni fotometriche vengono verificate come segue. 


Per sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre): 


con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 7.1.1 del presente 
regolamento. 
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3.2. Per le lampade a incandescenza sostituibili: 


se sono munite di lampade a incandescenza di serie, i valori dell'intensità luminosa prodotti a 6,75 V, 
13,5 V o 28,0 V devono essere compresi tra il limite massimo e il limite minimo stabiliti dal presente 
regolamento, maggiorati della deviazione ammissibile del flusso luminoso autorizzata per il tipo*di 
lampada selezionata, secondo quanto stabilito nel regolamento n. 37 per le lampade a incandescenza 
di serie: può essere usata anche una lampada campione, in ciascuna delle singole posizioni, regolata al 
flusso di riferimento; in questo caso vengono addizionate le singole misurazioni in ciascuna posizione. 
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ALLEGATO 5 


Colore della luce giallo ambra: coordinate tricromatiche 
Limite verso il giallo: y < 0,429 
Limite verso il rosso: y = 0,398 
Limite verso il bianco: z < 0,007 
Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere impiegata una sorgente lumittosa con temperatura 
di colore di 2 856 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale pet.l'illuminazione (CIE), in 
conformità della convenzione sul traffico stradale (E/CONF.56/16/Rev. 1). Tuttavia, per leTuciton sorgenti luminose 


non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono/essere verificate con le 
sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 7.1.1. del presente regolamento. 
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ALLEGATO 6 


Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione 


1. DISPOSIZIONI GENERALI 


1.1. 1 requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico»e geometrico, 
conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili 
tolleranze di fabbricazione. 


12. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità degli indicatori di direzione prodotti in 
serie non viene contestata quando, nella prova delle prestazioni fotomiettiche di un indicatore di 
direzione scelto a caso e munito di una lampada standard a incandescenzà, 0 quando gli indicatori di 
direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada è incandescenza o altra), e 
quando tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 Vrispettivamente: 


1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il(20 % dai valori prescritti nel presente 
regolamento. 
1.2.2. Se, nel caso di un indicatore di direzione con sorgente\luminosa sostituibile, i risultati delle prove 


sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione devono essere 
ripetute utilizzando un’altra lampada standard a incandescenza. 


1.3. Le coordinate di cromaticità: sono considerate soddisfatte se l'indicatore di direzione è munito di una 
lampada standard a incandescenza o, per gli\indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose non 
sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono state verificate 
con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione. 


2. REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE 


Per ciascun tipo di indicatore di direzione, il detentore del marchio di omologazione deve eseguire, a 
opportuni intervalli di rempo, almeno le prove indicate di seguito. Tali prove devono essere effettuate 
conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 


Se alcuni campioni risultano non conformi rispetto al tipo di prova in questione, devono essere 
prelevati e sottoposti a prova altri campioni. Il fabbricante deve pendere le misure opportune per 
garantire la conformità della produzione in causa. 


21. Natuta-delle prove 


Le»prove di conformità di cui al presente regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche 
e tolorimetriche. 


2.2; Metodi di prova 

21. In generale, le prove devono essere effettuate in conformità con i metodi stabiliti dal presente 
regolamento. 

22.2. In ogni prava di conformità effettuata dal fabbricante, possono essere applicati metodi equivalenti con 


l'accordo delle autorità responsabili delle prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i 
metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento. 
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2.2.3. Per applicare i punti 2.2.1 e 2.2.2 è necessaria una calibratura periodica delle apparecchiature di prova 
e la sua correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità competente. 


2.2.4. In ogni caso, i metodi di riferimento devono essere quelli di cui al presente regolamento, in particolàre 
ai fini delle verifiche amministrative e del campionamento. 


2.3. Natura del campionamento 


I campioni di indicatori di direzione devono essere selezionati a caso da un lotto diYproduzione 
uniforme. Per lotto di produzione uniforme si intende un insieme di indicatori di direzione dello stesso 
tipo, definito conformemente ai metodi di produzione del fabbricante. 


In generale, la verifica deve interessare la produzione in serie di vari stabilimenti. Tuttavia, un fabbricante 
può raggruppare i dati relativi ad uno stesso tipo prodotto in stabilimenti»diversi, purché questi 
applichino lo stesso sistema di qualità e la stessa gestione della qualità. 3 


24. Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche 


l campioni di indicatori di direzione devono essere sottoposti alle:misurazioni fotometriche relative ai 
valori minimi nei punti elencati nell'allegato 4 e con le coordiziate di cromnaticità elencate nell'allegato 5, 
in conformità del presente regolamento, 


2.5. Criteri di accettazione 


Il fabbricante è tenuto a realizzare uno studio statistico sui risultati delle prove e a definire, in accordo 
con le autorità competenti, i criteri di accettazione del suo prodotto al fine di rispettare le disposizioni 
relative al controllo della conformità della prodùzione di cui al punto 10.1 del presente regolamento. 


I criteri di accettazione devono essere tali èhté, con un livello di affidabilità del 95 %, la probabilità 
minima di superare un controllo per campione conformemente alle disposizioni dell'allegato 7 (primo 
campionamento) sia di 0,95. 
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ALLEGATO 7 


Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore 


1 DISPOSIZIONI GENERALI 


11. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, 
conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superanoyle inevitabili 
tolleranze di fabbricazione. 


12. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità degli indicatoti divdirezione prodotti in 
serie non viene contestata quando, nella prova delle prestazioni fotométriche di un indicatore di 
direzione scelto a caso e munito di una lampada standard a incandescenza, © quando gli indicatori di 
direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada(a incandescenza o altra), e 
quando tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente: 


(121. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20\%dai valori prescritti nel presente 


regolamento. 
12.2. Se, nel caso di un indicatore di direzione munito di sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove 


sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove\sugli indicatori di direzione devono essere 
ripetute utilizzando un’altra lampada standard a incaridescènza. 


12.3. Gli indicatori di direzione con imperfezioni evidenti:non sono presi in considerazione. 


1.3. Le coordinate di cromaticità sono considerate soddisfatte se l'indicatore di direzione è munito di una 
lampada standard a incandescenza o, per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose non 
sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono state verificate 
con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione. 


2. PRIMO CAMPIONAMENTO 


Nel primo campionamento vengono selezionati a caso quattro indicatori di direzione, Il primo 
campione di ciascun, paio.è contrassegnato con la lettera A e il secondo con la lettera B. 


21. Non contestazione.della conformità 


211 Seguendo Îa procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità 
degli indicatori di direzione prodotti in serie non deve essere contestata se la deviazione dei valori 
misurati nelle direzioni più sfavorevoli sono: i 


2111. campione A 


Al: in un indicatore 0 % 

in un indicatore non più di 20 % 

A2: in ambedue gli indicatori più di 0 % 
ma non più di 20 % 


passare al campione B 


2.1.1.2. campione B 


B1: in ambedue gli indicatori 0 % 
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2.2.1.2. 


2.2.2. 


2.3. 


2.3.1. 


2.3.2. 


2.3.3: 
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o se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 
Contestazione della conformità 


Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità 
degli indicatori di direzione prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato 
ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 


campione A 

A3: in un indicatore non più di 20 % 
in un indicatore più di 20%. 

ma non più di 30 % 


campione B 


B2: nel caso di A2 
in un indicatore più di 0 % 
ma non più di 20 % 


‘in un indicatore non più di 20 % 


B3: nel caso di A2 

in un indicatore 0 % 

in un indicatore più di 20 % 
ma non più di 30 % 


o se il campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 


Revoca dell’omologazione 


La conformità deve essere (contestata e viene applicato il punto 11 del presente regolamento se, 
seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai 
valori misurati negli indicatori di direzione sono: 


campione A 


A4: in un indicatore non più di 20 % 
in un indicatore più di 30 % 


-A5: in ambedue gli indicatori più di 20 % 


campione B 


B4: nel caso di A2° 

in un indicatore più di 0 % 

ma non più di 20% 

in un indicatore più di 20 % 

B5: nel casò di A2 

in ambedue gli indicatori più di-20 %_ 
B6: nel caso di A2 

in un indicatore di direzione 0 % 


in un indicatore più di-30 % 
o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2. 


= 


29-11-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 278 


3. NUOVO CAMPIONAMENTO 


Nel caso dei campioni A3, B2, B3 è necessario ripetere il campionamento con un terzo campione C di 
due indicatori di direzione e con un quarto campione D di altri due indicatori, selezionati dalla 
produzione dopo l'adeguamento della stessa, entro due mesi dalla notifica, 


3.1. Non contestazione della conformità 


3.1.1, Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, là conformità 
degli indicatori di direzione prodotti in serie non deve essere contestata se le deviàzioni dai valori 
misurati negli indicatori di direzione sono: 


31.11. campione C 


Ci: in un indicatore 0 % 

in un indicatore non più di 20 % 

C2: in ambedue gli indicatori più di 0 % 
ma non più di 20 % 


passare al campione D 


3.1.1.2. campione D 


DI: nel caso di C2 


in ambedue gli indicatori 0 % 


3.1.2, o se il campione € soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 
3.2. Contestazione della conformità 
3.2.1. Seguendo la procedura di-campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità 


degli indicatori di ditezione prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato 
ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 


3.2.1.1. campione D 


D2: nelrcaso di C2 
in fn'indicatore più di 0 % 
manon più di 20 % 


in un indicatore non più di 20 % 


3.2.1.2 o se il campione C non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 


33, Revoca dell'omologazione 


La conformità deve essere contestata e viene applicato il punto 11 del presente regolamento se, 
seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai 
valori misurati negli indicatori di direzione sono: 
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3.3.1. campione C 


C3: in un indicatore non più di 20 % 
in un indicatore più di 20 % 
C4: in ambedue gli indicatori più di 20 % 


3.3.2. campione D 


D3: nel caso di C2 
in un indicatore 0 o più di 0 % 
in un indicatore più di 20 % 


3.3.3. o se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2. 


— 116 — 
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Nuovo campionamento 
4 dispositivi selezionati a caso e ripartiti 
tra i campioni CeD 


gr auopdunta gns massod ISuSIti 


«€ 
È 
È 
3 
= 
È 
Ei 
= 


della 
omologazione 


Deviazione massima [*] nella direzione più 
sfavorevole rispetto ai valori limite 
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